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デジタル八イビジョン液晶テレビ 
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テレビを見る準備をずる 
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46XE2/55XE2/55X2 I 録画機器の準備をずる 


取扱説明書 


準備編 
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外部機器を接続ずる 



■ 必ず最初にこの r 準備編」をお読みください。 

■ 本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。 

■ 映像や音声が出なくなった、操作がでさなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。 


このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありびとラございます。 

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書 r 準備編」と別冊の r 操作編」をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。 
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この取扱説明書巧のマークの見かた 



機能などの補足説明、参考にしていただをたいこと、 
制限事項などを記載しています。 



用語の説明をしています。（分野によっては、同じ用 
語を別の意味で使用していることがあります） 


r -— 3関連する内容が記載されているページの番号を示し 
I 一一 3 ています。 


取扱上のお願いを記載しています。 
取扱上のご注意を記載しています。 



•この取扱説明書は、 46 XE 2、 己己 XE 2、 己己 X 2 で共用です。記載しているモニターのイラストは一部を除いて己己 XE 2 のものです。 
46 XE 2、 己己 X 2 のモニターは、イラストとイメージび多少異なります。 
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ご使用の刖に 


付属品を確認ずる 


• 本機には LU 下の付属品びあります。お確かめください。 

•アンテナや外部機器、電話回線などに接続するためのケーブルやコード、器具•機器などは付属されておりません。機器の配 
置や端テの形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求め<ださい。 


付属品/名称 

付属数 

3 D グラスセット （ FPT - AG 01 ( J )) 

参 3 D 映像の視聴に使用します。（操作編 巧?^) 

1 式 


ファーストステップガイド 

ク 

1 部 

r 液晶テレビ〈レグザ〉お客様/ 

登録 ヴー ビス」のチラシ 

1 枚 

"、た、*" 烏 

1 部 

取扱説明書 
準備編体書） 

議^^ 

各 1 部 

クリーニングク□ス 

•画面と IJ モコンの清掃 
にご使用ください。 

1 枚 

B-CAS (ビーキャス)力ード 

参 巳 S’CS •地上共用: 1 枚 参 地上デジタル専用:已枚 

左記 



付属品を確認する 
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*1 :重傷とは、失明やけが、やけど(高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るちの、 
および治療に入院や長期の通院を要するちのをさします。 

* 2 :軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさします。 

* 3 :物的損害とは、家屋•家財および家畜•ぺットなどにかかわる拡大損害をさします。 


陋記号の例】 


図記号 

図記号の意ほ 

の 

"0 "は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

禁止 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 

參 

"• "は、指示する行為の強制(必ずすること）を示します。 

指示 

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


"公"は、注意を示します。 

注意 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 


A 警告 


異常やが障のとを 


■ 煙が出ている、変なにおいがずるときは、ずぐに電源プラグをコ 
ンセントか5巧く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

煙び出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


プラグを抜け 



ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい* 

まを上のご注意 


準備編 


商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ざ、安全に正しくお使いい 
ただくために、重要な内容を記載しています。 

次の内容读示•図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


【表示の説明】 


■画面が映5ない、音が出ないときは、ずぐに電源プラグをコンセ 
ントか5巧く 

そのまま使用すると、火災の原因となります。 

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 


プラグを抜け 



表示 

表示の意ほ 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、人が死 t 、 または重傷を負うことが想定されること"を示し 
ます。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、人が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生 
が想定されること"を示します。 


安全上のご注意 
























ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい〜 

まを上のごを意っヴき 


A 警告 


異常やが障のとを つづを 


■ 内部に水や異物がはいった!5、すぐに電源プラグをコンセントか 
5巧< 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。 


プラグを抜け 



■落としたり、夺ャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 
プラグをコンセントか5巧く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

キャビネットび破損したままで取り扱ラと、けびのおそれびあります。 
お買い上げの販売店に、点検 • 修理をご依頼<ださい。 


處 

プラグを抜け 



■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本 
体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを 
確認し、コンセントか5抜く 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。 

電源コードや電源プラグび傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依 
頼ください。 


プラグを抜け 



設置するとを 


■ コンセントか5電源プラグが抜きやすいように設置する 

万一の異常や故障のとさ、または長期間使用しないとさなどに役立ちます。 


〇 


指示 


■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない 

乂災 • 感電の原因となります。 



風呂、シャワー 
室での使用禁止 



■ ぐ5つく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない 

本機び落ちて、けびの原因となります。 

水平で安定したところに据え付けてください。 

テレビ台を使用するとさは、その取扱説明書わよくお読みください。 


0 


禁止 



■ 振動のある場所に置かない 

振動で本機び移動 • 転倒し、けびの原因となります。 


0 

振動禁止 



ご巧用の前に 


安全上のご注意 
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A 警告 


設置ずるとをつづき 


■ 電源プラグは交流1 00V コンセントに根元まで確実に差し込む 

• 交流1 OOVl ；! 外を使用すると、火災 • 感電の原因となります。 

参差し込みかたび悪いと、発熱によって火災の原因となります。 

• 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。 


〇 


指示 


流 lOOV ) 



上に物を置かない 

• 金属類や、巧びん•コップ-化粧品などの液体び内部にはいった場合、 
火災 • 感電の原因となります。 


0 

上載せ禁止 









■ スタンドやスピーカーを取り付けるときは、幼児を近づけない 

♦万一、 f ニターび倒れるとけびの原因となります。 

♦取付ネジなどの小さな部品を飲み込むおそれびあります。 


0 

幼児接近禁止 


■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店 
に依頼する 

工事び不完全だと、けびの原因となります。 


〇 


指示 


使用するとを 


■修理•改造•分解はしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電-火災の原因となります。 

内部の点検 • 調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 


分解禁止 



■電源コード•電源プラグは、 

•傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり（熱器具に近 
づけるなど）しない 

•引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない 
•無理に巧げたり、ねじったり、束ねたりしない 

火災 • 感電の原因となります。 



■ 異物を入れない 


通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものび内部にはいった場 
合、火災•感電の原因となります。 

特にお子様にはご注意ください。 異物挿入禁止 


Q 


心、*@ 



ご巧用の前に 


安全上のご注意 
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ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい〜 

まを上のごを意っヴき 


A 警告 


巧用するときつづき 


■ 雷が鳴りだした5、本機•電源コード-アンテナ線および本機に 
接続した機器やケーブル•コードに触れない 

感電の原因となります。 



■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 
ま意する 

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれびあります。 

万一、 飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 



お手入れについて 


■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや 
ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する 

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 

(電源プラグを抜<前に、「電源プラグをコンセントから抜<際のご注意」 
Ffl すをお読みください） 



A ま意 


設置するとを 


■ 温度の局い場がIし置かない 

直射日光の当たる場所ゃス I -ーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 
火災の原因となることびあります。 

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること 
びあります。 



■ 湿気-油煙-ほこりの多い場所に置かない 

加湿器•調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災•感電の 
原因となることびあります。 



■ モニターの転倒 • 落下防止の処置をする 

転倒•落下防止の処置をしないと、テレビの転倒•落下によってけびな 
どの危害び大さくなることびあります。 

転倒防止のしかたは巧!^〜巧5^をご覧ください。 






















































A ま意 


設置ずるとをつづき 


■ 通風孔をふさがない 

通風孔を而さぐと内部に熱びこわり、乂災の原因となることびあります。 
• 壁に押しつけないでください。 （] Ocm じ(上の間隔をあける） 
•押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。 
チューナーは、トビラ付テレビ台の中などに設置しないでください。 
トビラびなく、背面び而さびれていない台などに設置し、台は壁から 
] 0 cm じ(上離してください。 

• テーブルク□ス-カーテンなどを掛けたりしないでください。 

• じゆうたんや布団の上に置かないでください。 

チューナーは底の面にわ通風孔びあります。 

参あお向け•横倒し•逆さまにしないでください。 



0|0 0 ド 0|0 

し^^ 

ノ \ 


ノ 





■ 本機(チューナー)の上に他の機器を載せたり、他の機器の上に本 
機を載せたりしない 


• チューナーの上面や底面は高温になるので、他の機器に損害を与える 
原因になることびあります。 

• チューナー内部は高温になります。さらに他の機器から熱を受ける 
と、過熱して火災の原因となることびあります。 



■ 移動したり持ち運んだりする場合は、 

•離れた場所に移動するとさは電源プラグ•アンテナ線•機器と 
の接続線および転倒防止をはずす 

はずさないまま移動すると、電源コードび傷つさ火災 • 感電の原因 
となったり、本機び転倒•落下してけがの原因となったりすること 
びあります。 

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注 
意」「巧すをお読みください） 

•モニターを包装箱か5出すとき、持ち運ぶときは、2人於上で 
取り扱う 

ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけびをし 
たりする原因となることびあります。 

•車(夺ャスター)付さのテレビ台に設置している場合、移動させ 
るときは、夺ャスターの固定を解除し、モニターを支えなが5、 
テレビ台を押す 

モニターを 押したり、テレビを支えていなかったりすると、 モニター 
び落下してけびの原因となることびあります。 



•衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う 

本機び破損してけびの原因となることびあります。 


■ 車(夺ヤスター)付きのテレビ台に設置する場合は、夺ヤスターが 
動かないように固定ずる 

固定しないとテレビ台び動さ、けがの原因となることびあります。 

畳やじゆラたんなど柔らかいものの上に置くとさは、キヤスターをはず 
してください。キヤスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒 
れることびあります。 



指示 






































































































ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい〜 

まを上のごを意っヴき 


A ま意 


巧用するとき 


■ テレビ台を使用するとさは、 

•不安定な台を使わない 
• 片寄った載せかたをしない 
•テレビ台のトビラを開けたままにしない 

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、弓 I っ挂卜けたりして、けびの原因 
となることびあります。特にお子様にはご注意ください。 


Q 

禁止 



■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない 

タコ足配線をしないでください。 

火災 • 感電の原因となることびあります。 


Q 

禁止 



■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグび傷つさ火災 • 
感電の原因となることびあります。 

電源プラグを持って抜いて < ださい。 

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「巧^もご覧ください。 


Q 

弓 I っ張り禁止 



■ めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

感電の原因となることびあります。 


めれ手禁止 



■ 本機やテレビ台にぶ5下ったり、上に柔ったりしない 

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけびの原因となることびあります。 
特にお子様にはご注意ください。 


Q 


禁止 



■ 旅行などで長期間使用しないときは、ち全のため電源プラグをコ 
ンセントか5巧く 

万一故障したとさ、火災の原因となることびあります。 

本体や Uf コンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 
電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 
pfl デをお読みください） 


處 

プラグを抜け 



■ へッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない 

耳を刺激するよラな大さな音量で聞<と、聴力に悪い影響を与えること 
びあります。 


0 


禁止 





ご巧用の前に 


安全上のご注意 


2 
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準備編 


A ま意 


使用ずるとをつづき 


■ 画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない 

ガラスび割れて、けがの原因となることびあります。 

わしわ、ガラスび割れて液晶(液体)びわれたとさは、液晶に触れないで 
ください。 

われた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を 
与えるおそれびあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたと 
さは、されいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 
衣服などについたとさは、すぐにされいな水で洗い流してください。 

床や周囲の家具、機器などについたとさは、液に直接触れないで而さ取っ 
てください。 


Q 


禁止 



■ リモコンに使用している乾電池は、 

• 指定 m 外の乾電池は使用しない 
• 極性表示©と©を間違えて挿入しない 
•巧電•加熱•分解したり、ショートさせたりしない 
•乂や直射日光などの過激な熱にさ5さない 

•表示されている r 使用推奨期限」の過ざた乾電池や、使い切った 
乾電池はリモコンに入れておかない 

•種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使 
用しない 

これらを守らないと、液もれ • 破裂などによって、やけど*けびの原因と 
なることびあります。 

われた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を 
与えるおそれびあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたと 
さは、されいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 
衣服についたとさは、すぐにされいな水で洗い流してください。 

器具についたとさは、液に直接触れないで而さ取ってください。 


0 

禁止 



お手入れについて 


お手入れのときは、電源プラグをコンセントか5巧く 


處 


V 


感電の原因となることびあります。 

お手入れのしかたは操作編 QI すをご覧ください。 

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」プラグを抜け 
[31 すをお読みください） 



■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談< ださい 

本体の内部にほこりびたまったまま使用すると、火災や故障の原因とな 
ることびあります。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用につ 
しには、お買い上げの販売店にご相談ください。 



ご属の前に 靈上のご注意 
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ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい〜 

まを上のごを意っヴき 


A ま意 


3 D 映像を見るとき 


■ てんかんの可能性がある人、光過敏の既往症のある人、臓に疾患のある人、 
体調の悪い人は 3D 映像を見ない 

体調を損なうことびあります。 



■ 3D 映像を見ているときに、感覚に異常を感じたり、疲れを感じたり、気分が悪 
くなつたりしたとさは、見るのをやめる 

そのまま見続けると症状び悪化することびあります。 


■ 長時間の視聴は避け、適度に休憩をとる 

長時間の視聴は目の疲れの原因となることびあります。 



指示 



■ 周囲の人や物にま意する 

3 D 映像で距離感を誤って手を伸ばしたり、 3 D 映像を実際の物と間違えて急に身体を 
動かしたりすると、周囲の人にけがをさせたり、周囲の物を壊してけびをしたりする 
原因となることびあります。 

周囲に壊れやすいちのを置かないようにして、不用意な動作をしないで<ださい。 


A 

注意 


■ 3D 映像を見るとさは、 3D グラスを着用する 


3 D グラスを着用しないで 3 D 映像を見ると、目の疲れの原因となることびあります。 
指定の 3 D グラスを着用してください。 



■ 3D グラスを傾けて着用したり、横たわって視聴したりしない 


正常な 3 D 映像び見られなくなるため、目の疲れの原因となることびあります。 
3 D グラスおよび両目びなるべく水平になる状態でご覧ください。 



■ 近視の人、遠視の人、左ちの視力が異なる人、乱視の人は、視力矯正メガネな 
どの着用で視力を矯正したうえで 3D グラスを着用する 

視力を矯正しないで 3 D 映像を見ると、目の疲れや、視覚異常の原因となることびあり 
ます 0 



■ 3D 映像が2重の映像に見えたり、立体感が得5れなかったりした！5、見るのを 
やめる 

そのまま見続けると目の疲れの原因となることびあります。 



■ 画面(映像)の高さの3倍程度の距離で視聴する 

近づいて視聴すると、目の疲れや視覚異常の原因となる 
ことびあります。 



画面の局さ 



指示 


























準備編 


3 D グラス 


A 警告 


取扱いについて 


■ 3D グラスの電池や付属品は、乳幼巧の手の届くところに置かない 

吸い込んだり、飲み込んだりすると、窒息や胃壁障害などのおそれびあります。 
万一、 飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。 


0 

放置禁止 


■修理•改造•分解はしない 

火災の原因となったり、 3 D 視聴時の動作不良による体調不良の原因となったりしま 
す。修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 


分解禁止 


A 注意 


取扱いについて 


■ 3D グラスでの視聴年離は6歳 m 上を目安にする 

お子様び 3 D 映像を視聴する場合は、保護者のちの管理のもとに、お子様の様テに注意 
を払い、視聴の巧否判断や時間制限などをしてください。 


〇 


指示 


■ 3D グラスに破損-異常-故障があるときは使用しない 

そのまま使い続けると、けび、目の疲れ、体調不良などの原因となることびあります。 
割れたり、ヒビびはいったりしているよラな状態で使用しないでください。 



■ 3D 映像を視聴していないときは、 3D グラスをはずす 

3 D 映像視聴外の用途に使用すると、けびや目の疲れの原因となることびあります。 
3 D グラスを着用すると周囲び暗く見えて、そのままで歩くと転倒などによるけびの 
原因となることびあります。 

■ 3D グラスを落としたり、踏んだり、力を加えたり、上に物を落としたりしない 

レンズ部分などび破損してけびの原因となることびあります。 

付属の八ードケースに入れて保管してください。 


〇 


指示 



■ 鼻やこめかみがホくなったり、痛み、かゆみを感じたりした5使用を中止する 

長時間着用していると、圧迫などによって発生する場合びあり、体調不良の原因とな 
ることびあります。 


〇 


指示 


■ 3D グラスに使用している電池は、 

• 指定 m 外のものを使用しない 

•巧電•加熱•分解したり、ショートさせたりしない 

•乂や直射日光などの過激な熱にさ5さない 

これらを守らないと、破裂•液もれなどによって、やけど•けびの原因となることびあ 
ります。 



ご巧用の前に 


安全上のご注意 
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ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい〜 

使用上のお願いとご注意 


取扱いについて 


•本機をご使用中(電源び「待機」のとさわ含みます)、製品本 
体で熱くなる部分びありますので、ごを意ください。 

•本機をご使用中は、内蔵八ードディスクや冷却ファンの動 
作音び発生します。その音は電源び「待機」のとさでち発生 
することびありますび、故障ではありません。 

• 本機(モニター)から「ジー」という液晶ノ くネルの駆動音び聞 
こえる場合びありますび、故障ではありません。 

#本機(チューナー）には八ードディスクび内蔵されていま 
す。八ードディスクは衝撃や振動、温度などの周囲環境の 
変化の影響を受けやすく、記録されている内容び損なわれ 
ることびありますので、下のことにごま意ください。 

-振動や衝撃を与えないで<ださい。 

-本機を移動するときは、ち記の「電源プラグをコンセン 
卜から抜く際のご注意」に従って、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。また、衝撃を与えないように、 
ゆっくりとていねいに取り扱ってください。 

-振動する場所や不安定な場所で使用しないで<ださい。 

-本機は水平な場所に置いてご使用ください。 

-通風孔をふさびないでください。 

-温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用し 
ないで < ださい。 

-八ードディスクの動作中に、停電や雷などによる瞬間的 
な停電び起こると、八ードディスクに録画された内容び 
すべて消えたり、八ードディスクび故障したりすること 
びあります。雷び鳴っているようなときには本機の使用 
をひかえて < ださい。 

•たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどび本機 
(チューナー）内部にはいると、故障の原因になることがあ 
ります。 

•引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷びつかないように毛布な 
どでくるんでください。また、衝撃•振動をあたえないでく 
ださい。 

•本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく 
ださい。変質したり、塗装びはげたりすることびあります。 
•電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないときじ(外 
は、常時コンセントに接続してください。（番組情報を取得 
するためです） 

•本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオ 
テープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影 
響でデータや録画内容などび損なわれる可能性びあります。 
• 外部入力 （ HDM 11〜6、ビデオ入力1〜 4) の映像や音声に 
は若干の遅れび生じます。 LU 下の場合にはこの遅れによる 
違和感を感じることがあります。 

-ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合 
• DVD やビデオなどの音声を、直接 AV システム機器 (AV 
アンプなど)の外部機器に接続して視聴する場合 


電源プラグをコンセントか6巧く際のご注意 


《八ードディスクの動作中にチューナーの電源プラグをコンセ 
ントか5抜いたり、コンセントの元につながっているブレー 
力一を切ったりすると、内蔵 A - ドディスクが故障したり、す 
ベての録画番組が再生できなくなつたりすることがあります。 


• 「安全上のご注意」に記載されている異常時など、緊急の場 
合を除いて、チューナーの電源プラグをコンセントから抜 
いたり、コンセントの元につなびっているブレーカーを切っ 
たりしないことをおすすめします。 

• チューナーの電源プラグを抜く場合は、1；(下の手順で取り 
扱ってください。 

①チューナー前面の表示ランプがすべて消えるまで、前面 
とびら内の「シャットダウン」ボタンを押し続ける 
③電源プラグをコンセントから抜く、またはコンセントの 
元につながっている ブレーカーを 切る 

※録画中(通常録画およびタイムシフトマシン録画)やダビ 
ング(保存を含む)中に上記①の操作をした場合、録画番 
組は途中まで録画されたちのび残りますび、ダビング先 
の番組は残りません。 

※上記①の操作をした場合は、必ず⑨の取扱いをしてくだ 
さい。（①の操作をしただけでは、次回電源を入れること 
びでさな < なります） 

• モニターの電源プラグを抜く場合は、1；(下の手順で取り扱っ 
て < ださい。 

①モニターのタッチノくネルで電源を「切」にする 

モニターの電源表示ランプび消えたことを確認して<だ 
さい。 

③電源プラグをコンセントから抜く、またはコンセントの 
元につながっている ブレーカーを 切る 


録画•録音について 


• 内蔵八ードディスクや、本機に接続した録画機器に録画 • 録 
音する際は、事前に試し録画•録音をして、正しくできるこ 
とを確かめておいてください。 

•八ードディスクに録画した内容の長期保存は保証でさませ 
ん。たいせつな番組の録画には、 DVD レコーダーやビデオ 
など、他の録画機器を併用することをおすすめします。 

• 著作権保護のため、コピーび禁止されている番組は録画を 
することはでさません。また、著作権保護のため、 ] 回だけ 
録画び許された番組は、録画した番組をさらにコピーする 
ことはでさません。 

• あなたび録画•録音したものは、個人的にまたは家庭内その 
他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ外は、著作権法 
上、権利者に無断では使用でさません。録画•録音したちの 
を個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲 
内で楽しむ外に権利者の許諾なく、複製•改変したり、イ 
ンターネットなどで送信•掲示したりすることは著作権法 
上禁止されています。 iU 下の行為なども、原則として著作 
権法上保護された権利を侵害することになりますのでごを 
意ください。 

-録画した番組を自分のホームページで見られるようにす 
る。 

-録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで 
他人に送る。 

• 番組を録画したビデオテープや DVD などの媒体を営利の 
目的で、または不特定もしくは多数の人に貸す。 
著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合ちあります 
ので自己責任のちとでご利用<ださい。なお、著作権法 
違反によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を 
負いません。 


ご巧用の前に^^ 使用上0お願3とご注意 
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準備編 


結露は八ードディスクを傷めます。結露びおきたが態で使用 
しないよラにごま意ください。1^下をよくお読みください。 

■ r 結露」はこんなとさにおさます。 

•本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき 
• 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風び直 
接あたるところに置いたとさ 

• 夏季に、冷房のさいた部屋 • 車内などから急に温度•湿 
度の高いところに移動したとさ 
• 湯気び立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとさ 

■結露びおきそうなときは、本機をすぐにご使用にな！5ない 
でください。その場合は電源を入れないで一定の温度の場 
所にしば5 くおいてか5ご使用ください。 


• 「すべての初期化」巧 1 ずをして、暗証番号や双方向ヴービ 
スの情報(お客様び本機に記憶させた住所 • 氏名などの個人 
情報、お客様のポイント数など)などち含めて、初期化する 
ことをおすすめします。 

• B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更など 
については、（株）ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシス 
テムズにお問い合わせください。 

お問い合わせ先：カスタマーセンター TEL .0570-000-250 

•廃棄時にごま意ください 

家電 U サイクル法では、お客様びご使用済の液晶テレビを 
廃棄する場合は、収集•運搬料金、再商品化等料金 （ U サイ 
クル料金)をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に 
適正に引さ渡すことび求められています。 


•地震•雷などの自然災害、乂災、第兰ちによる行為、その他 
の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 
下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責 
任を負いません。 

•本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事 
業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）に関して、 
当社は一切の責任を負いません。 

• 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 
に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•八ードディスクや録画 • 録音機器に正しく記録(録画、録音 
など）でさなかった内容または変化•消失した内容の補償、 
および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いま 
せん。 

• 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作 
などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変 
化 • 消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。 

•誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶された 
データなどび変化•消失することびあります。これらの場 
合について、当社は一切の責任を負いません。 

• 故障 • 修理のとさなどに、データ放送の双方向サービスなど 
で本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報など 
の一部あるいはすべてび変化 • 消失した場合の損害や不利 
益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 
了承ください。 


巧責事頃について 


本機を廃棄、または他の人に譲渡するとを 


3 D 表示モードについて 

■ 

結 

露(露付き）について 




• 3 D 機能は、 3 D 専用コンテンツを迫力ある 3 D 映像として視 
聴できるようにすることを目的とした機能ですび、個人び 
私的に撮影した映像を 3 D 映像に変換して楽しめるほか、通 
常のテレビ放送に D 映像）などのコンテンツを使用者の選 
択操作によって 3 D 映像として家庭内で視聴でさるように 
する機能も備えております。 

•通常のテレビ放送に D 映像)の 3 D 映像への変換は、本機に 
搭載された当社独自の技術によって機械的に変換されるも 
のであって、通常のテレビ放送 (2 D 映像)などのコンテンツ 
の提供者によって変換されたものではありません。 

• 通常の映像に D 映像）を 3 D 映像に変換する機能は、本機の 
使用者び個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られ 
た範囲内で楽しむためのちのであり、営利の目的でまたは 
料金を徴収して、不特定または多数の人に 3 D 映像に変換さ 
れた映像を視聴させないようにごを意ください。 

•個人び私的に撮影した映像外のコンテンツを 3 D 映像に 
変換して視聴する場合は、著作者その他の権利者に十分に 
配慮し、ご家庭内での個人的かつ非商業的な使用の範囲を 
超えて、不特定または多数の者に視聴させることびないよ 
うにごを意ください。 


A - ドディスクについて 


•八ードディスクはパソコンなどで使われているちのと同様 
に非常に精密な機器です。使用状況によっては部分的に破 
損して、再生映像にノイズび出たり、最悪の場合は録画や再 
生び全くできなくなることびあります。 

•八ードディスクには寿命びあり、使用状態によっては数年 
で異常をさたす場合びあります。内蔵八ードディスクに録 
画した映像•音声にノイズび発生しやす<なった場合は、お 
買い上げの販売店にご相談<ださい。 


■ 内蔵八ードディスクについて 

•本機には4台の八ードディスクび内蔵されています。 


八ードディスク 

容量(公称値） 

用途 

内蔵 1、2 

各已〇 OGB 

• 通常の録画 • 予約録画 
• 今すぐニユース 

内蔵 3、4 

各… 

• タイムシフトマシン録画 


• 「今すぐニュース」の機能を使用するには、「内蔵八ードディスク 
設定」「琼すび必要です。 

• 「タイムシフトマシン録刚の機能を使用するには、「タイムシフト 
マシン録画設定」（[2すまたは巧?^)び必要です。 

■ 本機を長期間使用しないとき 

•八ードディスクの機能に支障をきたす場合びあります。 
ときどき電源を入れて本機を使用してください。 


用の前に 


使用上のお願いとご注意 
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ご使用の前に〜最初に必ずお読み<ださい〜 

たいせつなお知6せ 


♦本機はアナ□グ放送(地上放送、衛星放送、 CATV 放送)には対応しておりません。 

■ちドろう fl •肺巧の巧佈柄郁听衍广|つい|ア" 

• 番組情報を取得するために、 r 番組情報取得設定」 {MF を「取得する」にして、毎日2時間!; Lh 本機の電源を r 待機」にしておくこ 
とをおすすめします。 

-デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)び放送電波で送られてきます。 

本機は、チューナーの電源び「待機」のとさに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。 
チューナーの電源び「入」のとさにち番組情報は取得されますび、視聴中のデジタル放送外の放送の番組情報は取得でさない 
場合びあります。（デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得でさる内容は異なります） 

-チューナーの電源プラグを抜いている場合、および「番組情報取得設定」を「取得しない」に設定している場合には、番組情報は 
取得できません。番組情報び取得できていない場合には、番組表び正しく表示されなかったり、番組検索や録画予約などびで 
さなかったりすることびあります。 

• 本機には6枚の B - CAS カードび同捆されています。巨- CAS カードの役割および本機への取付ち法については、巧？^をご覧 
<ださい。 

• B - CAS 力ードの登録や取扱いの詳細については、力ードび貼ってある説明書をご覧ください。 

• 力ー ドの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードび不要となった場合などは、（株）ビーエス•コンディシヨ 
ナルアクセスシステムズにご連絡ください。（お問い合わせ先：カスタマーセンター TEL 日己 70-0 日 0-2 日日） 

■、 r イ,1•怖1ちの Tf 円につ，1|、て 

• 地上デジタル/ BS デジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」や「コピー9回+ムーブ1回（ダ 
ビング]日)」のコピー制御信号を加えて放送していますに01日年9月現在） 

• 「1世代のみ録画可能」の番組は、録画したものをコピーすることはできません。 

♦本機は、「ダビング1日」のデジタル放送番組で1；(下のことびでさます。（他の録画機器での録画やダビングなどの制限について 
は、録画機器の取扱説明書をご覧ください） 

• 内蔵八ードディスク/ US 目八ードディスクから、 DTCP - IP 対応ヴーパ'-へコピ ー9 回+ムーブ]回びできます。ムーブ(移 
動)完了後は、ムーブした番組はムーブ元の八ードディスクから自動的に削除されます。 

-タイムシフトマシン録画用の内蔵八ードディスクに録画された「ダビング1日」の番組は、いったん通常録画用の内蔵八ード 
ディスクまたは US 目八ードディスクに保存してから DTCP - IP 対応サーバーにダビングできます。その場合、保存した番組 
はコピー8回+ムーブ]回となります。タイムシフトマシン録画用内蔵八ードディスクに残された該当の番組はコピー禁止 
になります。 

《内蔵八ードディスク/ USB 八ードディスク間はムーブしかでさません。 

圍 H QM 腫 動機化 

• 推奨機器外の機器を本機の HD Ml 端テに接続した場合に、本機び HD Ml 連動機能対応機器として認識し、一部の連動操作び 
でさることびありますび、その動作については保証でさません。 

•ブ□ー ドバンドの利用には、 ADSL 、 ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業ち(プ□バイダー）との契 
約び必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談<ださい。 

争本機でブ□ー ドバンドび使用できるのは、イーヴネット通信のみです。ダイヤルアップや ISDN などには対応していません。 

• 回線の接続環境や接続先のサーバーの状況などによっては、正しく動作しない場合びあります。 

• Web サイトによっては、本機の仕様び対応していない場合びあり、映像、文字などび正しく表示されない、または正しく動作 
しないことびあります。 

•本機で採用しているブ □- ドバンド機能は、基本的な閲覧機能に対応しています。メール機能には対応していません。インター 
ネッ 卜上のプラグインソフトの機能には対応していないちのびあります。また、今後の新技術にち対応できない場合びあるこ 
とを、あらかじめご了承ください。 

一閲覧制限機能£ な口 説制 

• 本機には、青少年を有害サイトから保護することを意図した閲覧制限機能び組み込まれています。青少年のお子様びいらっしゃ 
るご家庭では、この閲覧制限機能を利用することをおすすめします。 

• この制限機能を利用する場合は、「暗証番号の設定」I巧すの手順で暗証番号を設定のうえ、「インターネット制限設定」Iな子を 
してください。設定された制限レベルじ I 上のサイトにアクセスできないようにするプ□キシ制限機能と、暗証番号を入力しな 
いとブ□ー ドバンド機能び使用できないようにするパスワード□ック機能の2種類の閲覧制限機能びあります。 


ご巧用の前に^^た3号なお知らせ 
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準備編 


mm 削まけまが >7細■皿 / n 拓化担、ドっ I 、ブ 

•記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現やイメージなどび異なる場合びあります。画面表示につ 
いては実際のテレビ画面でご確認ください。 

•受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。 

• 記載されている機能の中には、放送サービス側びその運用をしていない場合には使用できないものびあります。 

•画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコンー覧」(操作編 [ i ! た 3 )をご覧ください。 

•本書および別冊の操作編、画面表示、 U モコンの操作ボタン名などでは、下の略語を使用しています。 


略語 

意味 

デジタル放送 

地上デジタル放送、目 S デジタル放送、] ] 日度 CS デジタル放送 

地上デジタル、地デジ 

地上デジタル放送 

BS 

目 S デジタル放送 

110度 CS、CS 

1 ] 日度 CS デジタル放送 


マのぉ"一■げ 

• お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウエア(制御プ□グラム)を更新する場合びあります。 
本機の自動ダウン□-ド機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウエアを本機び自動的に受信し、 
ソフトウエアを更新することびでさます。（お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています） 

自動ダウン□ー ドやソフトウエアの更新については、操作編の |1 巧デをご覧ください。 

• ソフトウエアのダウン□ー ドで下の機能追加を予定しています。操作ち法など、詳細はダウン□ー ド実施の際に下に記載の 
ホームページでお知らせします。 

• スカパー/ HD 再生対応 

スカパー./ H D 録画 • 配信対応ヴーノ く一で録画したスカパー ./ の番組を、ホームネットワーク経由で本機に配信して視聴でさ 
るようになります。 

-おすすめ サービス 機能 

インターネットを通じた録画ランキングから、録画•視聴したい番組を選べるようになります。 

-レグザリンクダビング(ブルーレイダイレクトモード） 

〈レグヴブルーレイ〉のブルーレイディスクに、本機の録画番組を直接ダビングする操作感覚でダビングできるようになりま 
す。 

•放送や通信サービス ( ADSL 回線や光通信回線などを利用した映像配信サービス、その他の通信サービスなど）は、お客様への 
予告なしに、放送事業ちや通信事業者などによって一時的に中断したり、内容び変更されたり、サービス自体び終了されたり 
する場合びあります。あらかじめ、ご了承ください。 

•受信契約など放送受信については、各放送事業ちにお問い合わせください。（同捆の冊テの「ファーストステップガイド」をご覧 
<ださい） 

. ピブ irp •い■了 

• じ(下をあらかじめご了承ください。 

-本機(チューナー)の修理の際に内蔵八ードディスクの保存内容び消える場合びあります。 

-破損、消失した記録内容の復旧はでさません。 

-内蔵八ードディスク交換の場合、ちとの内蔵八ードディスクの保存内容を新しい内蔵八ードディスクや他の八ードディスク 
などに移動させることはでさません。 

• ホームページに最新の商品情報やサービス • ヴポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。 

■ www.toshiba.co.jp/regza 

※上記アドレスは予告なく変更される場合びあります。その場合は、お手数ですび東芝総合ホームぺージ ( www . toshiba . 
CO . j がをご覧ください。 

•東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。 


ご属の前に^^た谷0なお知らせ 
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^赤外線リモコン受光部 X ’ 

L 色温度センサー(操作編国 1^) 


画面(液晶パネル） 


電源国8ザ 



タッチ八ネル 

-電源を入/切 

電源表示ランプ 

1 

します。 

放さ切換入力切換 一1 

' -1 

き量+ ▼ チトンネル A 1 1 4 

t 電源- 

一入-青/待お-ホ 

1 

1 - 


この部分は、タッチしたときに 
光って表示されます。(操作編 I 9ザ) 

お名表示 


スピーカー「27デ 

-3 D グラス用赤外線発信部(操作編歷 7) 
スタンド巧 IF 


ンタイマー表示ランプ(操作編画す） 

赤外線 U モコンについて 

参東芝レグヴシ U —ズ用の赤外線 U モコンで本機の一部の操作びでさるようになっています。（赤外線 U モコンは本機に付 
属されていません） 


背面 



ご使用の刖に 

各部のなまス 


ご 


モニター 


巧 -- - -- 

を • イラストは日日 XE 2 です。 46 XE 2、 日日 X 2 は多少イメージび異なります。 

P •詳しくは内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています) 

■ I が面 


才※ 


各部のなまえ 
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準備編 



It ンタ ー, 音声/タト部ウーファ- 
音声入力 出力（可変） 


ち I —音声一!左 


コ广日ド-! 

稱稱 


■専巧スピーカー端す ■ 



コネクターちはずず 
とまは己ックポタン 
を巧しなが6はざし 
;ごさい 





サービス専用端子- 

(操作編51す） 

• モニターの ソフトウェア更新 
をするときに使用します。 


ビデオ入力4端子 [ M 7 —— 

-ゲーム機を接続します。 

• 他の映像機器ち接続でさま 
す。 

HDMI 入力6端子腫す一 

-ゲーム機を接続します。 

-他の映像機器わ接続でさま 
す。 （ HDMI 連動機能には対 
応していません） 

ヘッドホーン端子一 


I へッドホーンで聴く(! 
ラグをここに差し込之 


卜 

i 

. 本機のスピーカーを己.] ch サラウンドシステムのセンター 
スピーカーとして使用する場合に、外部サラウンドアンプか 
らセンター音声を入力します。 

音声/外部ウーファー出力(可変)端子顶^- 




亡きに、プ 






は乂ニュー’. 
<ださい- 


ナ - L — ナー 

専巧端子-の端テはお；!の 
巧で 

r 属の HDfv 
ケーブルをご使 E 
，ぶ 


周 


PB 

巧 




稱 

巧 


HDMI 入力端子面す- 

• 本機のチューナーと接続します。 

• 他の機器は接続しないでください。 


tz ンター音声入力端子 (55 X 2 のみ)腫す—— 

• 本機のスピーカーを己.] ch サラウンドシステムのセンター 
スピーカーとして使用する場合に、外部サラウンドアンプか 
らセンター音声を入力します。 

旨声/外部ウーファー出力(可変)端子画す- 

• アナ□グ音声入力端テを備えたオーディオ機器または外部 
ウーファー用のアンプなどに接続することびできます。 


青用スピーカー端子—— 

• 本機のスピーカーを接続します。 


背面の入出力端子 


各部のなまえ 



ご巧用の前に 


侧巧 
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ご使用の刖に 

各部のなまス 


つヴを 


■ナ- 


前面 


リモコン登録ボタン [MF - 

ノ \ードディスク表示ランプ—— 

• 内蔵八ードディスクび動作している 
とさに青色に点打します。 
f 点打時は電源プラグを抜かないで 
<ださい。 

録画/ダビング表示ランプ- 

(操作編@?す、[^) 


電源ボタン—— 
•電源の「入」/「待機」を 
切り換えます。 


—シャットタウンボタン 而で 

-本機(チューナー)の電源プラグを抜く場合は、その前にこのボタンを押 
し続けて、前面の表示ランプびすべて消えるまで待ちます。 

I 表示ランプの点打中に電源プラグを抜くと、故障やコンテンツ消失など 
の原因になります。 


-電源表示ランプ 

耐 


地上デジタル専用カード挿入 □ 脈- 

-地上デジタル専用の目- CAS カードを 
差し込みます。（青力ード：己枚） 


I 地上デジタル専用力ード挿入ロカバー 

'図は、カノ（一を取りはずした状態です。 




HDMI 入力日端子「71デ 

-ビデオムービーカメラなどで使えば、接続や取りはずしの際に便利です。 

ビデオ入力3端子因 r - 


-ビデオムービーカメラなどで使えば、接続や取りはずしの際に便利です。 

USB 端子歷7- 


- USB 機器を接続することびできます。 

※録画に使用する USB ノ V —ドディスクは、背面の録画専用端テに接続して < ださい。 


BS ’ CS •地上共用力ード挿入 □ 幽す¬ 
- 目 S ’ CS •地上共用の B - CAS 力ードを差し込 
みます。（赤カード：1枚） 

—とびら 

-ボタン操作や入力端テの使用時などに、手 
前に開さます。 


を側面 



. 補風孔 

※物を差し込んだり、而さい 
だりしないで < ださい。 


冷却フアン(内部） 


ご巧累前に^^雲@なきス 


22 


























































































































準備編 


背面 


USB (録画専用)端子 [MF - 

- USB 八ードディスクを接続して録画•再生びできます。 

HDMI 4 アナ□グ音声入力端子画す- 


- HDMI 入力4端テに接続した機器からアナ□グ音声を入力するときに使います。 

光デジタル音声出力端子 {SF - 


•光デジタル音声入力端テを備えたオーディオ機器で本機の音声を聴く場合に使います。 

ビデオ入力1，2$箭子 165デ - 


-ビデオや DVD プレーヤー/レコーダーなどの映像機器を接続することびできます。 

音声出力(固定)端子 [MF - 

• アナ□グ音声入力端テを備えたオーディオ機器で本機の音声を 
聴く場合に使います。 



I —も广音声 一 L を 映を- 

篇す©參© 


寧善 J 着®©< 


謹® 


ll光デジタルi^ll力| 


み USB 

(録画専巧） 


麵 


I;謂5 '豐 '.U 辟 


© 
巧上デ 
アンテナ入力 


1 (ARC) 2 3 4 

[S [S [S 


L 電源プラグ 

冷却フアン(内部）- 


LAN 端子159デ、巧4ザ- 

•ホームネットワークに接続したり、ブロード 
ノ くンド機能や E メールでの録画予約機能な 
どを利用したりする場合に使います。 

HDMI 入力1〜4端子歷7- 


通風孔 


H D M I 出力端子を備えた機器を接続するこ 
とびでさます。 


※物を差し込んだり、ふさいだりしないでください。 


※サービス専用端子には何ち接続しないでください。 


© 


出力 Hismi ^ 




I 


HDMI 出力端子をピー 

• 本機のモニターを接続します。 

※他の機器は接続しないでください。 

地上デジタルアンテナ入力入力端子雨」 

-地デジを視聴する場合に、 

UHF アンテナを接続します。 

BS - n 日度 CS アンテナ入力端子 [ MF - 

-衛星放送を視聴する場合に、 

BS -1] 日度 CS アンテナを接続します。 


底面 



※外気を取り込んで内部を冷却しています。チューナーを布団やじゅうたんなど、やわらかいものの上に置かないでください。 


ご属の前に^^各部のなきス 
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ご使用の刖に 

各部のなま スっヴま 


y モコン 


•本書に記載されている設定などの準備のときに使用する U モコンのボタンと、そのおもな機能はじ I 下のとおりです。 
•詳しくは内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 

《通常操作時の U モコンボタンの機能については、操作編をご覧ください。 


階圃 愉圃 



ご巧累前に^^雲@なきス 
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♦本纖ま、 LU 下の3種類のデジタル放送を受信することびできます。アナ□グ放送(地上放送、衛星放送、 CATV 放送)は受信でき 
ません。 

地上デジタル放送 

2003年12月から関東、中京、近畿の兰大広域圍の一部で開始され、2006年末までにその他の都道府県の県庁所在地で開始 
された、地上波の UHF 帯を使用したデジタル放送です。今後わ受信可能エ U アは順次拡大されます。 

放送のデジタル化に伴って、地上アナ□グ放送と目 S アナ□グ放送は2日] ] 年7月24日までに終了することび、国の法令によっ 
て定められています。（本機は地上アナ□グ放送と BS アナ□グ放送は受信できません） 

• これまでの地上アナ□グ放送と比べて、 Lil 下の特徴びあります。 

-デジタル A イビジョン放送を中/こ、とした高画質放送 
-高音質放送、マルチチャンネルのサラウンド放送 
• ゴーストのない鮮明な映像 
-電子番組表 ( EPG ) 

放送電波で送られる番組情報で画面に番組表を表示させ、視聴番組を選んだり録画予約をしたりすることびでさます。 

-天気予報や番組案内などのデータ放送、番組に連動したデータ放送、視聴ち参加型の双方向サービス 

通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送びあります。また、双ち向サービスによる 
オンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組などもあります。 

• 受信には UHF アンテナを使用します。 

従来の UHF 放送受信に使用していた UHF アンテナをそのまま使用でさる場合と、交換または調整び必要な場合びあります。 

• 本機は rCATV パススルー対応」です。 

ケーブルテレビ局び再送信する地上デジタル放送を受信することびでさます。 


BS デジタル放送 

デジタルち式の放送衛星旧 roadcasting Satellite ： 通称 BS ) を使用したデジタル衛星放送です。 

• 地上デジタル放送と同様の特徴のほかに、 iU 下の特徴びあります。 

-日本全国どこでも同じ放送び楽しめます 
-一部に視聴契約び必要な有料チャンネルびあります 

- 2種類の データ 放送(連動 データ 放送、独立 データ 放送)や双方向サービスびあります 

•受信には BS -]] 日度 CS 共用アンテナを使用します。 


110度 CS デジタル放送 

BS デジタル放送の衛星と同じ東経]]日度に巧ち上げられている通信衛星に ommunication Satellite : 通称 CS ) を利用して、 
(株)スカイパーフェクト-コミュニケーションズび運用しているデジタル衛星放送です。 

•1 U 下の特徴びあります。 

-さまざまなテレビ番組や専門チャンネル、データ放送などの多彩な放送びあります 
-多くのチャンネルで有料の視聴契約び必要です 

•受信には BS -]] 日度 CS 共用アンテナを使用します。 


• デジタル放送には iU 下の4種類の放送フォーマツトびあります。 




放送フォーマット 

デジタル八イビ f 

1日 80 i 放送 

ジョン放送 ( HD ) 

720 P 放送 

プ□グレッシブ放送 ( SD ) 

480 P 放送 

通常放送 ( SD ) 

480败送 

走査線の数 

有効1080本 

有効72日本 

有効480本 

有効48日本 

走査の方式 

飛越走査(インターレース） 

順次走査(プ□グレツシブ） 

順次走査(プ□グレッシブ） 

飛越走査(インターレース） 

画面サイズ 

16：9 

16：9 

16：9 

16:9. 4： 3 



. 本機はすべての放送フオーマツトをデジタル処理によって液晶パネルの画素数に合わせて表示します。 

-八イビジョン放送には]日3己 i の放送信号もあります。 ] 日3己 i の放送信号を受信した場合は、画面上部び黒く表示されます。 

-デジタル八イビジョン放送]番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあり 
よ9 〇 


テレビを見る準備をする ^備編 

デジタルが送の種類と特徴 


•本機は衛星デジタルラジオ放送にを対応していますび、 20] 日年9月現在は放送されておりません。 
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テレビを曼讀を書^^^^!デジミ聖0議と特徴 




















テレビを見る準備をする 

スタンドを取り付ける 



•スタンドを取り付けるまでの間、モニター本体は包装箱の中で立てた状態にしておいてください。倒した状態で置くと、 
誤って画面の上に物を落としたとさなどに、液晶パネルが破損するおそれがあります。 

•モニターの画面に力を加えたり、物をぶつけたりしないよラにご注意ください。液晶パネルが破損するおそれがあります。 
•スタンドおよびモニター本体の保護フィルムは設置作業が終わってから取りはずすよラにしてください。 

•電源コードを挟み込んだり、傷つけたりしないよラにご注意ください。 


ご使用いただをたいドライバー 


プラスドライバ ー J 旧2番 

※電動ドライノ く一をご使用の場合、 
トルクはおよそ1.己 N ‘ m ( l 己 kgf - 
cm ) に設定してください。 



直径目 mm 


1 


スタンド組立用部品を確認する 

支ちヘッド XI 個がル(本体取欄） 

M 普皆質固 ) ネジ大(スタンド組立用) 
M6xi6mm(4® 



ク 


支ホ主へッドか！5カバーを取りはずず 



4 


スタンドに モニターを 載せる 

• 本体背面と支柱へツド前面び接触するようにしなび 
ら、本体を下げます。（矢印4か所び支柱へツドに引つ 
かかり、本体の落下を防ぐようになっています） 




※ネジで固定するまでの間、不意の転倒-落下を防ぐ 
ために本体を支えてください。 



支ホまへッドを台座に取り付ける 

• ネジはしっかりと締めてください。 



5 


スタンドと本体をネジで固定する 

• ネジはしっかりと締めてください。 



•引き続き、次ページの手順でスピーカーを取り付けます。 






















































































•スピーカーはていねいに取り扱ってください。モニターなどにぶつけたりすると、破損•変形•傷の原因になります。 
•モニターを持ち上げるときは、スピーカーを持たないでください。破損の原因になります。 


スタンドを取り付けたら、スピーカーを取り付けます。 


Y 部品を確認ずる 

I が 


スジ(金具取付用）スジ(スピーカー取付用） 
M4X 目 mm (4 個） M4X 1 4mm (6 個） 



2 


スピーカーをモニター背面に取り付ける 

〇スタンド台座の上にタオルなどを敷きます。（台座や 
スピーカーに傷びつかないように保護します） 
©スピーカーを図の向きにして、スタンド支柱前側の 
台座の上に置さます。 

0左ちのフックをモニター背面の穴に弓 I つ掛けます。 



3 


スピーカーをネジでモニターに固定ずる 

• ネジはしっかりと締めて < ださい。 



• 機種によってネジ固定位置び異なります。 

55XE2 のネジ固定位置 


◎ 


MU 


◎ 


4目 XE2、55X2 のネジ固定位置 


- " J 

© N 

© 

© 

MU 


@ 0 

面 。 


0 轉 

。 © 






1 

1 

h 


4 


スピーカーをモニターに接続ずる 



5 


スピーカーヴ ポー ト金具を取り付ける 



《スタンドの支せへッドから取りはずしたカバーは、チュー 
ナーとモニターの接続後に取り付けます。13了早 


テ レ ビを見る準備をする ^備編 

スピーカーを取り巧ける 


テレビを見る準備害るスヒ—力—を取〇付ける 

























































































































































テレビを見る準備をする 

已 - CAS 化-キャス)力ードを挿入ずる 


参本機には6枚の B - CAS 力ードが同捆されています。 

それぞれ下の用途に使用されます。6枚とも常に本機(チューナー)の B-CAS カード挿入□に入れておいてください。 
(B-CAS 力ード挿入 □! に赤色の力ード、挿入02〜6に青色の力ード日枚を入れます） 


本機に同烟されている己- CASA - ドの種類、数量、役割 


• 本機に同捆されている目- CAS カードの種類、数量役割などは！;(下のとおりです。（付属のカードは本機でご使用ください） 

■ BS • CS (1 10度）•地上共用力ード（赤色の力ード r ホカード」）：1枚 

• BS デジタル放送、] ] 日度 CS デジタル放送、地上デジタル放送の受信に使用されます。 

• 本機のご使用開始時に NHK 受信確認メッセージび表示された際は、このホカードの裏面に 

記載されている ID 旧- CAS 力ード番号)を連絡してください。 

• BS デジタル放送や] ] 日度 CS デジタル放送の有料放送をご契約の際は、このホカードの ID 
をご使用ください。（同捆の B-CAS 力ードの説明書についている「加入申込書用ノくーコード 
シール」は、受信契約の際に加入申込書に貼ってください） 

• 放送局からのお知らせや双ち向サービスにこの赤カードの ID び使用されます。 

■地上デジタル専用カード（青色のカード r 青カード」）：已枚 

• 地上デジタル放送の受信に使用されます。 

• 番組表の動画表示やマルチ画面表示機能などのために、己枚の青カードを使用しています。 




B - CAS 力ードを本機(チユーナ ー) に挿入ずる 


《 B-CAS 力ードを抜き差しするときは、チューナーの電源を切ってください。 


チューナーのとび5を開ける 



2 


カバーを取りはずず 



Z 


挿入 □! に赤カードを入れる 

• 図の向さにして、奥までしっかりと差し込みます。 



4 


挿入02〜6に青カード5枚を入れる 

•図の向さにして、奥までしっかりと差し込みます。 



5 


手順2で取りはずしたカバーを取り付け、 
チューナーのとび!5を閉める 


テレビを見る準備をする 


目 - C As 力—ドを挿入する 




































準備編 


A 警告 

■ 本機はコンセントか 5 電源プラグが抜きやすいように設置する 

万一の異常や故障のとさ、または長期間使用しないとさなどに役立ちます。 

A 注意 

■ 転倒•落下防止の処置をする 

地震などでのテレビの転倒 • 落下によるけびなどの危害を軽減するために、転倒 • 落下 
防止の処置をして < ださい。 


正しい置をかた 


■ 丈夫で水平な安定した所に設置してください 

•テレビ台を使用する場合は、テレビ台の取扱説明書をよくお読みください。 

■ 周囲か5離して置いて < ださい 

•本機 (モニター および チューナー) の内部は高温になります。常に涼しい空気び取り込まれるよう、解放された場所に設置し、 
上および周囲に]日 cmlU 上の空間を設けてください。また、通風孔をふさびないでください。 



;ニターの面倒 • 落下防止のしかた 


•転倒•落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒•落下防止効果び大幅に減かします。その場合は、適当な補強 
を施してください。下に記載した転倒•落下防止のしかたは、けびなどの危害の軽減を意図したものですび、すべての地震に 
対してその効果を保証するちのではありません。 


壁または t 主などに固定するとを 


♦スタンド背面のフックと付属のク U ップを使用し、確実に支持でさる壁またはせなどに丈夫なひもで固定してください。 

争ク U ップはスタンド背面のフックと同じくらいの高さの場所にネジ(市販品)で取り付けてください。 

?針金や鎖など金属製のちのは、瞬間的な衝撃に対する柔軟性び乏しく、本機やせなどの取付部分び破損する原因となるので使 
用しないで < ださい。 

?移動するとさは、ひちをはずして<ださい。 
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テレビを見る準備をする 

テレビを設置ずる 

• 設置の前に「安全上のごを意」 rr^ - [13^ を必ずお読み < ださい。 


アレビを見る準備をする 


テレビを設置する 

















































































テレビを見る準備をする 

テレビを設置ずるっづ を 


拓倒防止バンドを巧用して固定するとを I 

•スタンド底面の転倒防止バンドを後方に回転させて、設置 
するテレビ台などの確実に支持でさる背面にネジ(市販品） 
で固定してください。 

I 後方には倒れます。固定後は台を壁などに近づけて設置し、 
ルさなお子様びはいれないようにしてください。 



r 面倒防止ネジ穴を使用して固定するとを1 

• 転倒防止ネジ穴を使ってネジ(市販品）でスタンドを設置面 
にしっかりと固定します。 

• 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。 

?固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。 
破損の原因になります。 



固定用のネジ(市販品)について 


•ち図を参考に、固定する場所の状況に応じて、しっかりと固 
定できる長さのタッピングネジや木ネジをご使用ください。 
•頭の形状び©:ナベ、 ©: 丸のネジは、固定部の変形•破損防 
止のためにワッシヤーを併用してください。 

?頭の形状び〇:ラッパ、 ©: 皿のネジは使用しないでください。 
• ネジの太さは、公称 3.8 〜 4.1 mm のわのをご使用ください。 



本機を見やずいち度に調整するとを 


•本体び左ち方向に約]已°ずつ回転します。(前後ち向には傾けられません） 

• 見やすい角度に調整してお使いください。 

テレビの両側を支えて調整してください。片側だけを押したり引いたりすると、テレビび倒れたり、破損したりすることびあ 
ります。 



上か5見た図 




•他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像び乱れたり、雑音び出たりする場合びあります。相互に影 
響しない位置に設置して < ださい。 





















































































準備編 


テレビを見る準備をする 

チューナーとモニターを 巧続ずる 


•付属の HDMl ケーブルで、モニターの「チューナー専用端テ」とチューナーの「モニター専用端テ」を HDMI ケーブル(付属品)で 
接続します。 

• HDMI ケーブルを使用する際に、ケーブル両側のコネクターから保護キャップを取りはずしてください。 



•接続び終わったら、コードクランパーを取り付けて接続ケーブルと電源コードを整理します。 


7 コードクランパー(付属品)を取り付ける n スタンド支ホまへッドのカバーを取り付ける 

•背面の四角い穴にコードクランパー大2個を、スピー け•接続ケーブルと電源コードび中に収まるように力 
カーヴポート金具にコードクランパール1個を取り バーを取り付けます。 



テレビを見る準備害る^^ チュ—ナ I とモニタ—を讓する 
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テレビを見る準備をずる 

アンテナを巧続ずる 


受信に*8^要なァンテナの種類 


•目 5.1 10度 C 5 共用アンテナ 

BS デジタル放送と1 ] 日度 CS デジタル放送 


※ BS アナ□グ放送用の目 S アンテナでは BS デジタル放送 
を受信でさないことびあります。 

※ BS アンテナやスカイパーフエク TV ! 用のアンテナでは、 
1 ] 日度 CS デジタル放送を受信することはできません。 


ケーブルテレビ ( CATV ) について 


ケースレテレビ放送 ( CATV ) 


• 放送電波び1本のケーブルで加入ち宅まで届けられるので、アンテナび不要です。 

《本機は地上デジタ J レ放送の「 CATV ノくスス J レー方式(全帯域)」に対応しています。 

ケーブルテレビ局び、放送局から送信される地上デジタル放送電波をノ くススルー方式で 
再送信していれば、本機で地上デジタル放送を見ることびできます。 

《ケーブルテレビ局びトランスモジュレーションち式で再送信している目 S ’ CS デジタル放 
送などを見るには、専用のホームターミナル （ ST 目とよばれることびあります)び必要で 
す。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 

《ケーブルテレビのアナ□グ放送は受信でさません。（ホームターミナルからのビデオ出力 
は視聴でさます） 


□□□□□□ 


ケーブルテレビ局 加入者宅 加入ち宅 加入者宅 





衛星放送 


地上放送 


♦ UHF アンテナ 

地上デジタル放送 



※地上アナ□グ放送受信に使用していた UHF アンテ 
ナの場合、交換やち向調整などび必要になることび 
あります。 


衛星放送 


• 放送衛星から放送電波び送られてさます。 
日本国内の各地で同じ放送び受信でさます。 



>目3デジタル放送 


110度 CS デジタル放送 


※ BS アナ□グ放送やスカイパーフエク TV ! は、本機では受信 
でさません。 


本機で受信でをる放送と12^要なアンテナ 


本機で受信でをる放送の種類 


地上放送 


• 各地の放送局や中継局から放送電波び送られてさます。 


•地上デジタル放送 

※地上アナ□グ放送は受信でさません。 



テレビを見る準備をする 


アンテナを接続する 


お 












































































準備編 


お願いとご注意 


※アンテナエ事には技術と経験び必要です。アンテナの設置- 
調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。 

• アンテナや接続に必要なアンテナ線(同卽ケーブル)、混合 
器、分波器、分配器などは付属されておりません。 

機器の配置や端テの形状、受信する放送の種類(電波の種類) 
などに合わせて適切な市販品を別途お買い求め<ださい。 

• F 型コネクターびネジ式のアンテナ線をおすすめします。 

差込式のものを使用する場合は、本機のアンテナ端テのネ 
ジ部分と確実に接触するわのをご使用ください。接触び悪 
いと、受信できなかったり、ときどさ映らなくなったりする 
ことびあります。 


ネジ式の例差込式の例 



《並行フィーダー線は受信障害の原因になることびあるの 
で、使用しないでください。 

平行フィーダー線 



•壁のアンテナ端子はネジ式の端子び突き出たタイプをおす 

すめします。平行フィーダー用のアンテナ端テ①や接続部 
分びむさ出しのアンテナ端テ②は、受信障害の原因になる 
ことびあります。交換については、電気店などにご相談く 
ださい。 



• アンテナ線の F 型コネクターは、ゆるまない程度に手で締め 

つけて<ださい。工具などで締めつけすざると、壁のアン 
テナ端テや本機内部び破損するおそれびあります。 



• F 型コネクターのピンび曲びつていないか確認してくださ 

し、。 曲がったままで接続すると、折れたり、ショートしたり 
することびあります。 



• 同軸ケーブルに F 型コネクターを取付加工する場合は、忘線 

とアース線(網線)びシヨートしないようにしてください。 



F 型コネクター 

•アンテナを接続するときは必ず本機の電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか5抜いてください。 



アンテナ接続ガイド 


• 視聴条件に合わせて LU 下の該当ページをご覧ください。 


ぶ^^巧 i レヒ!お脚こ:接続瓦る^^^^ 

地上放送だけを見る場合 . 34 

衛星放送も見る場合 . 34 

壁のアンテナ端子が一つの場合 . 34 

ケーブルテレビ放送 ( CATV ) を見る場合 . 35 

とをるレビと録画機器 I 与巧続ずる _ _ 

録画機器を経由する場合 . 36 

テレビと録画機器に分配する場合 . 36 


テレビを見る準備を T る^^^ア> テナを讓する 
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テレビを見る準備をする 

アンテナを招爲ずるっづき 


アンテナをテレビだけに接続する 


地上放送だけを見る場合 


•地上デジタル放送に対応した U H F アンテナを本機の地上デ 
ジタルアンテナ入力端テに接続します。 


UHF アンテナ(地デジ） 



晒 


壁のアンテナ端子 
( UHF ) 

アンテナ I 線 


I— t で音き 一L を 映巧- D5 映な L.- 

訂鑽参® 彌 

體。麟鑽1ぅ觀卜丈 = f ^ 翻 

2.4 05—1] 


3 


r この監品は卜 
むまが巧Iこ; 
nnl!、\‘. 卜 H, 


■ 地上デジ^ 
アンテナ, 


RC') 2 3 4 

ゴ ffarJ iCpT^ 


◎ 




[チューナー背面] 


衛星放送ち見る場合 


•地上デジタル放送に対応した U H F アンテナを本機の地上デ 
ジタルアンテナ入力端テに、目 S ’ 1 ] 日度 CS 共用アンテナ 
を目 S ’ 1 ] 日度 CS アンテナ入力端テに接続します。 


UHF アンテナ(地デジ） 



壁のアンテナ端子 



BS .1 10度 CS 
共用アンテナ 



壁のアンテナ端子が一つの場合 


•地上放送と衛星放送の電波び混合されて壁のアンテナ端テ 
に届いている場合は、1；(下のように接続します。 

•マンションなどでの共聴システムの場合は、視聴でさる放 
送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認くだ 
さい。 

• BS • 1 ] 日度 CS 共用アンテナは電源を必要とします。 

巨 S • CS / UV 混合器や分波器は、本機の目 S • 1 ] 日度 CS ア 
ンテナ入力端テからアンテナ電源び供給でさるように、電 
流通過型のちのび必要になります。 

《マンションなどでの共聴システムの場合は、本機から目 S - 
1 ] 日度 CS 共用アンテナ用の電源を供給する必要はありま 
せん。（「はじめての設定」14ですのあとで 「BS • 1 ] 日度 CS ア 
ンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳し 
くはをご覧ください） 


UHF アンテナ(地デジ） 


BS .1 10度 CS 
共用アンテナ 



-アンテナ線 

旧 S /1 1日度 CS 対応品） 



テレビを見る準備を T る^^^ア> テナを誦する 
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準備編 


ケーブルテレビ放送に ATV ) を見る場合 


♦ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波びパスス 
ルーち式で再送信されている場合、ホームター S ナルのケー 
ブル出力端子(端テ名は例です）と本機の地上デジタルアン 
テナ入力端テを接続すれば地上デジタル放送び見られます。 

争ケーブルテレビ局び独自の方式で送信している放送を見る 
には、ホームターミナルの映像 • 音声出力端子などと本機の 
ビデオ入力端テを接続します。(視聴する番組は、ホームター 
S ナルで選びます） 

※本機のビデオ入力端子や HDMI 入力端子に接続して見る番 
組では、本機の番組表機能や録画機能、予約機能などは使用 
でさません。 

ケーブルテレビ局か5 

(地デジパススルー) 


壁の CATV 端子 


單 



■ホ S . ム 々 C 三ホリ•お\ら抽气||タイ仇靑中が巧れ hY ム If ホ ■ 

•ケーブル出力端子に地上デジタル放送の再送信電波び出力 
されないホームター ミナ ルの場合は、 UHF に対応した市販 
の分配器を使用して、1；(下のように接続してください。 

ケーブルテレビ局か5 

(地デジパススルー) 


壁の CATV 端子 


アンテナ$泉- 


分配器— 

( UHF 対応品） 



CATV ホームターミナル(例） 


严 嗜像 

¥ 


r* 

◎ 

卜 I こを) ■ち"^ 

感 


1トヵ从力 ■ 

t 出か c 

感 

：!出力 2 CI 


®J J 

b ケ-ブル出力^ 


映像•音声用コード 


アンテナ I 線- 



[チューナー背面] 


テレビを見る準備を T る^^^ア> テナを麵する 
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テレビを見る準備をする 

アンテナを招爲ずるっづき 


アンテナをテレビと録画機器に接続する 


録画機器を経由ずる場合 テレビと録画機器に分配ずる場合 


>録画機器の BS ’ 1 ] 日度 CS アンテナ電源び供給される設定 
になっていることを確認してください。詳しくは、録画機 
器の取扱説明書をご覧 < ださい。 


壁のアンテナ端子または 
BS ， CS / UV 分波器または 
CATV ホームターミナルか5 


壁のアンテナ端子または 
BS ， CS / UV 分波器か5 


I ( UHF ) 

-アンテナ I 線 


旧 S /1 1日度 CS ) i ： 


アンテナ線- 

旧 S /1 1日度 CS 対応品） 

録画機器(例） 



アンテナ線- 


アンテナ$泉 

旧 S /1 1日度 CS 対応品） • 


音声一]左 ^巧- 〇5映^^=^ — 


P @@® ©風、圓 

@ I 離 ; 


こ〇裝をなトレピーこ-ホ: ..1二 こぃ‘. 
〇実旅巧 I こをごきを造さこ：います， 
Dolby, トルビーおよぴタブル D 記ち;! 
レ•んビ - 5ボ5卜Iィ•ーブの商標です 


臣韩 i 

'一 油尊 


In ? 


RC) 2 3 4 

言]國画画 


◎ ‘ 



[チューナー背面] 


♦ 「はじめての設定」をしてもテレビび映らない、また 
は映りび悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機 
に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問 
題ではありません。 

-ち記の「テレビと録画機器に分配するとき」もお試しくだ 
さい。 

-録画機器の電源プラグび抜けていると、アンテナ出力端 
テに電波び出力されない場合びあります。 

• 症状び改善されない場合は、「テレビび正しく映らないとさ」 
をご覧ください。 


• 録画機器にアンテナ出力端子びない場合や、録画機器やテ 
レビび複数ある場合などは、分配器を使って接続すること 
わでさます。分配器は「全端テ通電型」をご使用ください。 

• 録画機器を経由するとテレビびよく映らない場合などにち 
この接続をお試しください。 


壁のアンテナ端子または 
BS ， CS / UV 分波器または 
CATV ホームターミナルか5 



-分配器 


■ ■ 


壁のアンテナ端テまたは 
BS ’ CS / UV 分波器か5 


旧 S /1 1日度 CS ) i ； 


アンテナ I 線 

旧 S /1 1日度 CS 対応品） 


電流通過、 

分配器" 

旧 S / 11日度 CS 対応品） 



>録画機器で受信した番組や録画した番組を見るための接続については、「ビデオや DVD 、 
をご覧ください。 


巳 D プレーヤー/レコーダーを接続する」1 65 で 




































































































































準備編 


テレビを見る準備をする 


■ J モコンの準備をずる 



リモコンに使用している乾電池は、 

• 指定 m 外の乾電池は使用しない 
• 極性表示©と©を間違えて挿入しない 
• 巧電-加熱-分解したり、ショートさせたりしない 
•乂や直射日光などの過激な熱にさ5さない 

•表示されている r 使用推奨期限」の過ざた乾電池や、使い切った乾電池は 
リモコンに入れておかない 

•種類の違う乾電池、新しし備電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない 

これらを守らないと、液もれ•破裂などによって、やけど•けびの原因となることびあ 
ります。 

われた液び目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれ 
びあります。目や□にはいったり、皮膚についたりしたとさは、されいな水でよく洗 
い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたとさは、すぐにされいな水で 
洗い流してください。器具についたとさは、液に直接触れないで而さ取ってください。 


を電池を入れる 


>単四形乾電池 R 日3または LR 日3を2個ご使用ください。 

お買い上げ時は単四形アルカ U 乾電池 LR 日3び2個付属されています。 


] 部分をカバー上部ち 


•カバーをはずし、乾電池を入れる 

① カバーを はずすときは、 カバー 下部のに= 

向に押しなびら、すくい上げます。 

⑨極性表示©と©を確かめて、間違えないように入れます。 

•カノ（一を閉めるとさは、カノく一上部の突起を U モコン本体のみぞ 
に差し込んで、ノ（チンと音びするまでカノ く 一 下部を押し込みます。 



■U モコンについて 

•落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないでください。 
• 水をかけたり、めれたものの上に置いたりしないでください。 
•分解しないでください。 

•高湿になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。 



■乾電池について 

参乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。 U モコンび動作しにくくなったり、操作でさる距離び短くなったりしたら2個と 
を新しい乾電池と交換してください。 

•使用済の乾電池は、地ち自治体またはお住まいの地域で定められた規則に従って廃棄してください。 


テレビを見る準備をする ^^ U モミ 0 準備をする 
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テレビを見る準備をする 

電源プラグを是し込み、電源を入れる 


• 電源は、 LU 下の準備び終わってから入れてください。 


準備 

記載ページ 

スタンド、スピーカーの取付け 

126デ〜127ザ 

B-CAS カード挿入 

丽 

=几巧 

政直 

129す〜「30デ 

チューナーとモニターの接続 

抵 

アンテナの接続 

132デ〜136デ 

U モコンの 準備 

酸 


7 チューナーとモニターの 電源プラグを コ 
ンセントに差し込む 

• 電源プラグは交流1日 0V コンセントに根元まで確実 
に差し込んでください。 

• 番組情報を取得するために、電源プラグは非常時と 
長期間使用しない場合を除いて、コンセントに差し 
込んでおいてください。 

《電源プラグを抜くときは、「電源プラグをコンセント 
から抜く際のごを意」 |1 朽 の操作をしてください。 

〇 チューナーのとび5を開さ、電源ボタンを 
^押ず 






•チューナーとモニターの電源び「入」になり、電源表 
示ランプび青色に点打します。 

• B-CAS カードび正しく挿入されていないと、モニ 
ターの 画面にメッ セージび 表示されます。 

•もう一度チューナーの電源ボタンを押すと、チュー 
ナーとモニターの電源び「切」になり、電源表示ラン 
プび消打します。 


※上記の操作でモニターの電源び「入」にならないとさ 
は、チューナーとモニターの接続をご確認ください。 

肪 


の厘源操化 協从で 



•モニター•タッチパネルの「電源」の文字表示にタッチする 
操作でちチューナーとモニターの電源を連動操作でさます。 
ただし、電源び「入」のときにタッチすると、じI下のようにな 
ります。 

-モニターは電源び「切」になり、電源表示ランプび消灯し 
ます。 

-チューナーは電源び「待機」になり、電源表示ランプび消 
打します。 

• U モコンでの操作びでさなくなります。 

電源を入れるには、チューナーの電源ボタンを押すか、 
またはモニター•タッチパネルの「電源」の文字表示に 
タッチします。 

源^;^ 

•「U モコン登録」の画面び表示されます。 

次ページの手順に従って登録してください。 

• U モコンの登録び終わると、続いて「はじめての設定」の画 
面び表示されます。 

の手順 21U 降に従って設定してください。 

. Ui 巨 巧電源をみぶ!^にずるに(ホ^^^ 

《リモコンは、次ページの「リモコンの登録」をしたあとに使 
用でさるよラになります。 

• 電源「入」の状態で U モコンの g を押すと電源び「待機」にな 
り、モニターの電源表示ランプび赤色に点打します。チュー 
ナーの電源表示ランプは消打します。 

• 「待機」のときに U モコンの 651 を押すと電源び「入」になり、 
モニターとチューナーの電源表示ランプび青色に点打しま 
す。 

※モニターの電源表示ランプび消なしているとき、リモコン 
で電源を入れることはできません。 


テレビを見る準備を T る^^^ C 源プラグ塵」込み、議を入れる 
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• 付属の U モコンで本機の操作びできるようにするには 、 LU 
下の手順で U モコンを登録する必要びあります。 


リモコン 登録 

本機のリモコンを登録します。 

I 青 I と F 設をじ:1_っを同時に押し続けてください。 

※本機のリモコンは2, 4 GHz 帯の電波を使用しています。 

何度も登録に失敗する場合は、登録時に近くにある2, 4 GHz 帯の 
電波を使用した通信機器(無線 LAN 、 コードレスホン）の電源を 
切ってください。 

※中止する場合は、チューナーの電源ボタンを押してください。 


I r き Ir 巧 ——— 綜’ 
が把のぶが録画リスト 


1011 四 

I 巧 II p II M I 甲 ， 1 



1 

2 


3 


リモコンのと 臨司 （ふたの中） を抑し 
続ける 

•登録の処理び始まります。 

r 登録しました。」のメッセージが表示され 
たら、 I 青 I と 區万1 を放ず 

下のような場合には、エラーメッセージび表示さ 
れることびあります。 

-乾電池の消耗または接触不良または極性間違い 
-本体(チューナー）との距離び遠すざる、または電 
波をさえざる障害物びある 

《中止する場合は、チューナーの電源ボタンを押して 
<ださい。 

g を巧ず 

•「はじめての設定」の画面び表示されます。次ページ 
Lii 降の手順で設定してください。 


• 1；^降の操作説明では、目的のメニューび表示されるまでの 
手順をじ I 下のように簡略化して記載しています。 

例 


説メ I ュ-1 ( ふたの中 } を押ず 


ク 

3 


▲•▼で「巧期設赴を選び、国を押ず 

▲•▼で r はじめての設定」を選び、@ 
を押ず 


I 設定メ I ュ-1 (ふたの中）を}田し、▲•▼と I 決定 I で 

r 巧期設定」吟「はじめての設定」の順 
に進む 


• 設定終了後にメニュー表示び残る場合、メニューを消す操作 
の説明を省略しています。設定び終わったら、 ref ] を押し 
てメニューを消して<ださい。 


《本機の U モコンは 2.4 GHz 帯の電波を使用しています。 
2.4 GHz 帯の電波を使用した通信機器(無線 LAN ルーター、 
PC 、 ゲーム機、ワイヤレススピーカー/へッドホーン、コー 
ドレスホンなど）び周囲にある場合、または使用中の場合、 
U モコンの登録に失敗することびあります。何度ち登録に 
失敗する場合は、登録のとさだけ近くにある機器の電源を 
切って、お試しください。 


テレビを見る準備をずる ^備編 

リモコンを登録ずる メニュー操作手順について 


テレビを見る準備害る^^ U モ|-|>靈録する\メ||ュ—操作手順について 
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争テレビ放送を視聴でさるようにするための基本的な設定を 
しま9 〇 


《はじめて電源を入れたときは、手順,の操作は不要です。 


B - CAS カードの確認 


すべての巳- CAS 力ードび正しく挿入されているか確認します。 


地上デジタル放送チャンネル設定 


お住まいの地域情報を設定することで、地上デジタル放送の 
受信チャンネルび同時に自動設定されます。 


郵便番号の設定 

郵便番号を設定することで、お住まいの地域に密着したデー 
夕放送(たとえば、地域の天気予報など)や緊急警報放送を視 
聴でさるようになります。 


映像メニュー設定 


い<つか用意されている映像メニューの中から選んで、お好 
みのメニューに設定します。 


音芦メニュー設定 


いくつか用意されている音声メニュ - 
みのメニューに設定します。 


-の中から選んで、お好 


タイムシフトマシン録画設定 

地上デジタル放送で、タイムシフトマシン録画機能を使用す 
るかどうかを設定をします。 

タイムシフトマシン録画は、指定した曜日.時間に地上デジタ J レ放送の 
養媳录画をする機能です。 


1 


ク 


臨司 (ふたの*)を巧し、▲•▼と I 決定 I で「初期 
設定」吟 r はじめての設赴の順に進む 

• 「はじめての設定」の説明画面び表示されます。 


はじめての設定 1/1 

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 
アンテナの接続と B — C A S カードび挿入されていることを確認 
してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および 
取扱説明書をご覧ください。 


目一 CAS 力ードの確認 

地上デジタル放送チヤンネル設定 

郵便番号の設定 

映像メニユー設定 

音芦メニユー設定 

タイムシフトマシン録画設定 


画面の説明を読んで、図を押ず 

•「 B - CAS カードの確認」画面び表示されます。 


己- CAS 力ードの 確認 


6枚の B - CAS 力ードすべてび正しく挿入されているか確認 
しふ 〇 


はじめての設定 

B-CAS カードの確認 

2/16 

1 状態 1 

B-CAS6 

B - C A S カードを確認しました。 


B-CAS 已 

B - C A S カードを確認しました。 


B-CAS4 

B - C A S カードを確認しました。 


B-CAS3 

B - C A S カードを確認しました。 


B-CAS2 

巨一 C AS カードを確認しました。 


B-CAS1 

B - C A S カードを確認しました。 



挿入完了 



•正し<挿入されていないなどの不具合びある場合 
は、メッセージび表示されます。赤カードび挿入 □ 
[1] に挿入されているか、すべてのカードび正しい 
向さで奥まで挿入されているか、確認してください。 


■r 地上デジタル放送チャンネル設定」について 

参次ページの手順夕（または { MF ) の「初期スキャン」を 
することで、地上デジタ J レ放送の受信可能なチャンネル 
を本機び探し、 IJ モコンの13〜に自動設定します。 

(r 初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信 
でをません） 

■ 地方と地域の設定について 

参チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」の手順4〜 
6で設定された地ち、地域に基づいて行われます。 

参チャンネル設定の地域は必ずしちお住まいの地域とは 
限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するた 
めに手順夕で郵便番号を設定します。 


3 


ずべての力ードの状態が 「 B - CAS 力ード 
を確認しました。」と表示された5、 

で r 挿入完了」を選んで0を押ず 


> B - CAS カードの確認び終わると、「地上デジタルチャンネル 
設定」の説明画面び表示されます。 


テレビを見る準備をずる 

テレビを見るための各種設定をずる 


r はじめての設定 J の 流れ I r はじめての設定 J を開始ずる 


アレビを見る準備をする 


テレビを見るための各種設定をする 
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準備編 


• 地上デジタル放送の受信チャンネルを設定します。 


4 

5 


画面の説明を読んで、[ちを I を押ず 

• 地方を選ぶ画面び表示されます。 

お住まいの地方を▲•▼•◄今で選び、 
を巧ず 

圆 I 


はじめての設定 

地上デジタルチャンネル設定 

4/16 

お住まいの地ちを選んでください。 

北海道 

東北 

関ま 

甲信越 

中部 

近畿 

中国 

四国 九州-沖縄 


6 


お住まいの都道府県をで選び、 
g を押ず 


m\ 


はじめての設定地上デジタルチャンネル設ち 


お住まいの都道府県を選んで<ださい。 


茨城県 


埼玉県 

神奈川県 


お住まいの地域を◄•►で選び、 
を押ず 


はじめての設定地上デジタルチャンネル設定 
お住まいの地域を選んでください。 



夕 


•お住まいの地域名び表示されないとさは、近 < の地 
域名を選びます。 

画面の説明を読み、◄•►で r はい」を選ん 
で防を階押ず 


•初期スキャンび自動的に始まります。終了するまで 
しばらくお待ちください。（初期スキャンび終了する 
と手順夕の画面び表示されます） 

• 「いいえ」を選んだ場合は、手順70に進みます。 

※「はじめての設定」をやり直す場合、「初期スキャンの 
ご注意」び表示されたとさは、画面の説明に従って操 
作してください。 


9 


地上デジタルチャンネルの設定内容を確 
認し、を弓を押ず 

•画面は、 U モコンのワンタッチ選局ボタンに設定され 
た地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。 

HI 


はじめての設定地上デジタルチャンネル設定 


チヤンネル 


テレビ 


放送局 


NHK 総合-ま京 


NHK 教育•東京 



•「チヤンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チヤン 
ネルび設定されたことを意味します。（データ放送 
チヤンネルなどは設定されていません） 

• 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設 
定」びすベて終了したあとで、「チヤンネルをお好み 
に手動で設定する」 { MF の操作をしてください。 

• 地上デジタルチャンネル設定び終わると、「郵便番号設定」の 
画面び表示されます。 


• お住まいの地域に密着したデータ放送(天気予報 • 選挙速報 
など)を視聴するための設定です。 

♦郵便番号を設定することで、地域び指定されます。 


10 


お住まいの地域の郵便番号を山〜屈 U で 
入力し、 g を押ず 

•「0」は國で入力します。 

•間違えて入力したとさは、◄を押してカーソルを戻 
してからもう一度入力します。 

•郵便番号入力で、上3ケタを入力して防定 I を押すと残 
りの4ケタは自動的に「0」び入力されます。 

圆 I 


はじめての設定郵便番号設定 

10/16 

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 

デジタル放送では、それぞれの地域に適した番組を 

放送する場合があります。 


1 0 5-00 

2 


• 郵便番号の設定び終わると、「映像メニュー設定」の画面び表 
示されます。 


決定 


決定 


地上デジタルチヤンネル設定 


郵便番号の設定 


はじめての設定地上デジタルチャンネル設定 7/16 

地上デジタル放送の初期スキャンを行います。 

地域は[関東/東京都]です 

地上デジタルの初期スキャンを行いますか？ 

はい I いいを 

ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほどメニューの 
初期スキャンを行ってください。 


テレビを曼準備害る^^テレビ覧るた§塞謹をする 
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テレビを見る準備をする 

テレビを見るための各種設定をずる っづを 



•本機にはいくつかの「映像メニュー」び用意されています。 
メニューを選択したとさに表示される画面の説明を読んで、 
お好みの映像メニューに設定してください。 


44お好みの映像メニユーを▲•▼で選び、 防定 I 
11 を巧ず 


はじめての設定映像メニュー設定 11/16 

本機にはいくつかの映像メニューが用意されています。 

お好みの映像メニューを選択してください。 

おまかせ（自動） I 映像の内容と周囲の明るさに合わせて常に 

- -.」 見やすい画質で表示されます。 

あざやか 

標準 

手動- 

テレビプ〇 

映画プ〇 


• 「映像メニュー設定」び終わると、次は「音声メニュー設定」 
の画面び表示されます。 


◄•►で r はい」または r いいえ」を選び、 t 定 
1 գ を押ず 


はじめての設定タイムシフトマシン録画設定 14/16 

録画チャンネル 

地デジ日11 N H K 総合-ま京 
mi 地デジ日21 NHK 教育•東京 
地デジ日41日本テレビ 
丘：«地デジ日51テレビ朝日 
地デジ061 TBS 
回«地デジ日71テレビ東京 
因地デジ日81フジテレビジョン 
因圓地デジ日91 TOKYO MX 
視聴可能時間：過去25時間分 

タイムシフトマシン録画をしますか？ 

はい いい义 

(設定の変更は、「地デジ機能設定」で行ってください。） 


• 「いいえ」を選択した場合は手順76に進みます。 



•本機にはいくつかの「音声 メニュー」 び用意されています。 
メニューを 選択した とさに 表示される画面の説明を読んで、 
お好みの音声 メニュー に設定してください。 


W クお好みの音声メニユーを▲•▼で選び、 防定 I 
iL を押ず 


はじめての設定音芦メニュー設定 12/16 

本機にはいくつかの音声メニューが用意されています。 

お好みの音声メニューを選択してください。 

おまかせ（自動） I 番組のジャンルに合わせて常に聞をやすい音 

-質に本機が自動調整します。また、 CM 検出 

タイナミック に連動して音量が自動調整されます。 

手動 標準 

映画プロ 


• 「おまかせ」の設定は放送番組視聴時に機能します。 
外部入力などでは「ダイナミック」になります。 

• 「音声メニュー設定」び終わると、次は「タイムシフトマシン 
録画設定」の説明画面び表示されます。 


タイムシフト7シン録画設定 


• タイムシフトマシン録画は、指定した曜日-時間に地上デジ 
タル放送の自動録画をする機能です。 

•録画するチャンネルや曜日•時間は下の操作で自動的に 
設定されますび、あとで「地デジ機能設定」17すすで変更す 
ることびでさます。 


4 Q 画面の説明を読んで、 g を巧ず 

1|^※手順 S で r しル^え」を選択した場合や、初期スキャン 
をしてち地上デジタル放送チヤンネルび見つからな 


かった場合は、メッセージび表示されます。その場合 
は、@を押して手順76に進みます。 


巧 録画時間の内容を確認し、齒を巧す 


はじめての設定タイムシフトマシン録画設定 


(日） （月） （火） （水） （木） 徐） は） 


I 録画時間 ■ システムメンテナンス時間 


※システムメンテナンス時間は録画を実行しません。 
(設定の変更は、「地デジ機能設定」で巧ってください。） 


4 Q r はじめての設赴の設定結果の内容を確認 
10 し、国を巧す 


はじめての設定 _16/16 

上ではじめての設定は完了です。 

[設定内容] 

地方/都道府県 ：関東/東京都 

郵便番号 ：10已 一0023 

タイムシフトマシン録画 ：録画する 


• じ I 上で「はじめての設定」は終了です。 































準備編 


r はじめての設定 J を中止したとを 


※「はじめての設定」の途中でを押した場合は、下図の画 
面び表示されます。（「はじめての設定」を最後まで完了したあ 
とで、最初から設定をやり直して中止した場合は表示されま 
せん） 


はじめての設定 

はじめての設定を途中で終了した場合は、 
正しく受信できないことがあります。 

[設定内容] 

地方/都道府県 ：関東/ま京都 

郵便番号 ：10已一0 0 2 3 

タイムシフトマシン録画 ：録画しない 

はじめての設定を終了してよろしいですか？ 
はい いいえ 


〇 ◄•►で r はい」または r いいえ」を選び、[夕定 I を巧す 

• 「はい」を選ぶと、「はじめての設定」び終了します。途中 
まで設定した内容によっては、放送び受信でさなかった 
り、機能び動作しなかったりすることびあります。 

• 「いいえ」を選ぶと、^を押す前の手順に戻ります。 


ns じめての設定 J をやり直ずとき 


• 「はじめての設定」をしてもアンテナ接続の不具合などで 
テレビび映らなかった場合は、不具合の対処をしたあとで 
140 ? の手順 7 からやり直すことびでさます。 

•ワンタツチ選局ボタンのチヤンネ j レ設定を手動でお好みに 
設定したあとで「はじめての設定」をやり直すと、手動で設 
定した内容び消去されます。その場合は、ちう一度手動設 
定をしてください。 

•県外への転居などで「はじめての設定」をやり直した場合は、 
データ放送用メモ U —の割当画面び表示されることびあり 
ます。その場合は、「データ放送用メモ U —の割当画面び表 
示されたら」1527を参照して設定してください。 


はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定 

放送局の数びデータ放送用のメモリーの数を超えています。 
メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。 


リモ]ン 

放送局 

受信状態 

メモ IJ 一割当 

▲H 因] 

テレ玉 

〇 

あ 0 

IBF^l 

レビ東京 

〇 

あ 0 

■ -- 

NHK 総合-新漏 

〇 

あ 0 

■ -- 

NHK 教育-新漏 

〇 

あ 0 


巨 SN 

〇 

あ 0 


選択した臟局の数：12 


タイムシフト7シン録画機能について 


•地上デジタル放送で受信できるチャンネルびない場合は、 
タイムシフトマシン録画機能を使用することはできません。 

•地上デジタル放送の受信可能地域で、受信でさるチャンネ 
J レび見つからなかった場合は、「テレビ放送び正しく映らな 
いとさ」の説明をご覧ください。 

アンテナ接続などの問題び解決して、地上デジタル放送び 
受信でさるようになった場合は、「はじめての設定」を手順 y 
からやり直すことでタイムシフトマシン録画機能び使用で 
さるようになります。 

•本機をご使用後に地上デジタル放送の運用び開始された地 
域の場合ち、「はじめての設定」を手順 y からやり直すことで 
タイムシフトマシン録画機能び使用できるようになります。 

• 「タイムシフトマシン録画設定」巧！^で「録画チャンネル」 
を変更している場合、「はじめての設定」をやり直すと録画 
チャンネルび元に戻ることびありますので、ご確認くださ 
い。 


テレビを賽準備害る^^テレビ賃るた§塞謹をする 
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テレビを見る準備をする 


地デジ難視巧策衛星が送をま信ずる場合 


地デジ難視巧策衛星放送について 


• 地デジ難視対策衛星放送とは、地上デジタル放送び送り届 
けられない地区にお住まいの方に、テレビ放送を視聴いた 
だけるように、暫定的に衛星放送を利用して地上デジタル 
放送の番組をご覧いただ<ちのです。この放送は総務省の 
補助と放送事業者の負担によって、社団法人デジタル放送 
推進協会 ( Dpa ) び実施しています。 

-視聴制御（スクランブル）をかけて対象地区を限定*した 
放送です。 

-実施期間び2日]己年3月末までに限定された放送です。 

-視聴でさるのは NHK および地域民放と同系列の東京の 
放送局の番組です。 

-地上デジタル放送と画質や利用でさるサービスに違いび 
あります。（八イビジョン画質ではなく標準画質となりま 
す。データ放送および双ち向サービスは利用でさません） 

* この放送を利用できる対象地区は、総務省ホームページ 
に公表されています。 

http :// www . soumu . go . jp / main _ sosiki / joho _ tsusin / 

dtv / index.html 

• ご利用やお申込みについてご不明な点は、 LU 下の窓□にお 
問い合わせください。 


地デジ難視巧策衛星放送についてのお問い合わせ巧 


地デジ難視巧策衛星放送受付センター 
【電 話】（通話料びかかります） 

Mt 0570 -08-2200 
(045-345-0522) 

【受付時間】9 : 00〜18 : 00 


本機の設定をする 


• お買い上げ時、本機は地デジ難視対策衛星放送の視聴や番 
組表表示びでさないようになっています。利用でさるよう 
にするには、 LU 下の設定び必要です。 

• 「地デジ難視対策衛星放送受付センター」への利用申込手続 
び完了した時点で視聴などびでさるようになります。 

(手続完了前は設定をしても視聴などはできません） 


1 


臨司 (ふたの中)を ffl し、▲•▼と防定 I で「巧期 
設定」吟 r チャンネル設定」吟 r 地デジ難視 
対策衛星放送」の順に進む 


チャンネル設定 


地上デジタル自動設定 


Ij 也デジ難視対策衛星放送 L 利用しない 
チャンネルスキップ設定 ► 


初期設定に戻す 


ク 


▲•▼で r 利用ずる」を選び、防司を押ず 

• 地デジ難視対策衛星放送番組の視聴や番組表表示び 
でさるようになります。 


《本機の取扱いについてご不明な点のお問い合わせは、裏 
表紙記載の「東芝テレビご相談センター」にお願いします。 


テレビを慧準備を羣 地デジ難舅籌蠢送を冊する場合 
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テレビを見る準備をする 

テレビが送が正し<映6ないとを 


♦1 U 下は代表的な事例でず。別冊 r 操作編」の r 困ったと 
きは」もご覧ください。 

•正し < 受信でさないデジタル放送のチャンネルで下の操 
作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。 

《「はじめての設定」の手順で、ワンタッチ選局ボタンに地 
上デジタル放送のチャンネルび全く設定されなかった場合 
は！;(下の操作はでさません。その場合は、次ページの手順 
で確認してください。 



クイック1 を押し、▲•▼と@で「その他の操 
作」吟 r アンテナレベル表示」の順に進む 

• アンテナレベルの画面び表示されます。 

• 0 印の数値を確認します。 



地上デジタル放送を受信でさるアンテナレベルの 
目安は、43じ(上です。（巨 S は36じ I 上、]]日度 CS 
は28じ(上です） 


ク 


アンテナレベルを確認した!5、^£1を押 
ず 



1 U 下の確認や処置をずる 

•アンテナレベルび低い場合は、アンテナび正しく接 
続されているかご確認<ださい。地上デジタル放送 
の場合、アンテナの接続び正しいとさは、「地デジの 
電波び強すざたり弱すざたりするとさ」の操 
作をしてみてください。 

•症状び改善されない場合は、アンテナの交換や方向 
調整び必要になることびあります。お買い上げの 
販売店にご相談のうえ、「アンテナを調整するとさ」 

I がすを参照して、アンテナレベルを確認しなびら 
アンテナの方向を調整してください。 

• CATV をご利用の場合やマンシヨンなどの共聴シス 
テムをご利用の場合は、パススルーち式での地上デ 
ジタル放送受信に対応しているか、ご契約の CATV 
会社や共聴システムの管理者にそれぞれお問い合わ 
せ < ださい。 


4 地上デジタル放送の場台は、 r 巧期ス丰ャ 
ン」[里すの操作をずる 

• または、「はじめての設定」の手順？から操作をしま 
す。 















テレビを見る準備をする 

アンテナを調整ずるとを 


電液の強を(受信強度)を確認する 


• テレビび全く映らない、または画面び乱れるなどの場合は、下の手順でアンテナレベル(電波の強さ）を確認してください。 


地上デジタル用アンテナの場合 


BS ， 11日度 CS 用アンテナの場合 


• 「はじめての設定」をしても地上デジタル放送び正しく受信 
でさなかったとさは、お買い上げの販売店などにご相談の 
うえ、1；(下の操作でアンテナの方向調整をしてください。 


7 臨 司 (ふたの中)を W し、▲•▼と 防定 I で「ネリ期 
設定」今 r アンテナ設定」吟「地上デジタル 
アンテナレベル」の順に進む 


アンテナ設定 

地上デジタルアンテナレベル ■ 
BS • 110度 CS アンテナレベル ■ 
地上デジタルアッテネーターレベル 標準 
BS • 110度 CS アンテナ電源供給供給する 


ク 


◄•►で r 伝送チヤンネル」を選ぶ 

•お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されてい 
る伝送チヤンネ j レを選んでください。 

• ◄•►を押すたびにじ I 下のように切り換わります。 


攻 HF 1 〜 VHF 1 2〕 WUHF 1 3 〜 UHF 目 2 IWCATV 1 3 〜 CATV 目3〕 


• 〇印の数値び目安上の数値になっているか確認し 
て < ださい。 



• アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。 

7 臨司 (ふたの中)を ffl し、▲•▼と国で「巧期 
設定」吟「アンテナ設定」吟旧3,110度 
CS アンテナレベル」の順に進む 


ク 


BS I または I 〔 S ] で放送の種類を選ぶ 




でチヤンネルを選ぶ 


• 無料チヤンネルまたは契約済のチヤンネルを選びま 


す。 


• 〇印の数値び目安 iU 上の数値になっているか確認し 


て < ださい。 


BS - 110度 CS アンテナレベル 


現在受信中のチヤンネル国 BS 141 BS 日テレ 


撮大 46) 


BS Di 邑け al 



受信できるアンテナレベルの目安は、目 S デジタルび 
361^^( 上、1 ] 日度 CS デジタルび281^ソ上です。 


1 


アンテナを調舊するとを 


•アンテナレベルび不足している場合は、「アンテナレベル」の画面を確認しなびらアンテナの調整をしてください。 
※高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください。 



アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整ずる 

• アンテナレベルび而えると^び表示され、減ると\び表示されます。 

•画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値び下びっていないことを確認してください。 


〇 アンテナを固定して、医 I を押ず 



•アンテナレベルの数値は、受信 C / N を換算したものです。（「受信 C / N 」 とは放送電波と雑音電波の比を表すもので、電波の品質を知る 
とさの目安となります） 

■ BS . 110度 CS 用アンテナのレベル表示画面について 

• アンテナ線びショートしていると、アンテナレベルの画面に「アンテナ線びショートしています。」のメッセージび表示されます。 
その場合は、電源を切ってから電源プラグを抜さ、ショートの原因を取り除いてからもう一度電源を入れてアンテナレベル表示の 
操作をしてください。（※電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のごま意」「巧デをお読みください） 












































準備編 
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地デジの電液が強ずぎたり弱ずをたりずるとを 


•地上デジタル放送のアンテナレベルび強すざたり、弱すざ 
たりして、画面にノイズび発生する場合に設定を変えてみ 
ます。通常は、「標準」に設定してください。 
•アッテネーターの設定を変えてち改善されないとさは、お 
買い上げの販売店にご相談<ださい。 

7 1 説む| ( ふたの中 } を巧し、▲•▼と I み定| で「ネリ期 

設定」今 r アンテナ設定」吟 r 地上デジタル 
アッテネーターレベル」の順に進む 


アンテナ設定 


地上デジタルアンテナレベル ► 

BS • 110度 CS アンテナレベル ► 


地上デジタルアッテネーターレベル_標準 

BS • 110度 CS アンテナ電源供給供給する 


n ▲•▼で r 強」、「標準」、 r 弱」か!5選び、困を 2 
^押ず 


地上デジタルアッテネーターレベル 


1日度 CS 用アンテナの電源供給の設定を変更ずる 


• BS • 11日度 CS 用アンテナは電源を必要とします。 

• お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 

マンションなどで、アンテナに他の機器から電源び供給さ 
れているとさは、「供給しない」に設定します。 


臨司 (ふたの中)を ffl し、▲•▼と I 決司で r ネリ期 
設定」吟「アンテナ設定」吟 「 BS ， 110度 
CS アンテナ電源供給」の順に進む 


アンテナ設定 


地上デジタルアンテナレベル 


0度 CS アンテナレベル 


地上デジタルアッテネーターレベル 標準 


0度 CS アンテナ電源供給供給する 


▲•▼で r 供給ずる」または r 供給しない」を 
選び、 g を押ず 


BS • 110度 CS アンテナ電源供給 



供給する ' 
供給しない 


I アッテネーター 減衰器のことです。本機の場合、電波の強さを弱める働さをします。 


磯. 


I BS • 110 度 CS アンテナの電源供給について 

• 「供給する」に設定した場合でも、本機の電源び「待機」のとさは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウン□ー ド 
中などの場合！;(外はアンテナ電源び供給されません。 

参本機の電源を入れないで、 DVD レコーダー単独で録画するときなどは、本機！;!外からアンテナ電源を供給する必要びあります。 


テレビを見る準備害る^^ア> テナを匪するとさ 
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♦地上デジタル放送にはチャンネルの自動設定機能びあります。 

• 地上デジタル放送の自動設定には、1；(下の3種類びあります。 

-初期スキャン…•「はじめての設定」の手順で行われる「初期スキャン」だけをやり直すことびでさます。 

. 再スキャン••……放送局びふえたなど、放送チャンネルに変更びあったときに、チャンネルボタンに設定します。 

-自動スキャン…•本機の電源び「切」や「待機」のときに自動的に探し、変更されたチャンネルびあれば自動で設定します。 
《初期スキヤンをしていないと、再スキヤンや自動スキヤンはでさません。 




• 受信可能なチャンネルを自動的に探して、ワンタッチ選局 
ボタンい I 〜 I 12 J に放送の運用規定に基づいて設定します。 

争自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)一覧 
表」（197デ〜巧8ず）び目安となります。 

《「初期スキャン」をすると、「基本チャンネル設定」!^^で設 
定したチャンネルや、「タイムシフトマシン録画設定」171^ 
で設定した録画チャンネ j レび変更されることびあります。 

《「初期スキャン」の結果、それまでにあったチャンネルびな 
くなった場合は、そのチャンネルのタイムシフトマシン録 
画番組は削除されます。 

7 臨司 (ふたの中) をホ田し、▲•▼と 防定 I で「初期 
設定」吟 r チャンネル設定」吟 r 地上デジタ 
ル自動設赴嗦 r 初期ス丰ャン」の順に進む 

• 表示された画面の説明をよ<お読み<ださい。 


2 

3 


お住まいの地方を▲•▼•◄•►で選び、因 
を押ず 

お住まいの都道府県または地域を 
▲•▼•◄•►で選び、 g を押ず 

•下図の画面び表示された場合は「データ放送用メモ 
U 一の割当て」 152? をして < ださい。 

M 



初期スキャン 


放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 

メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。 

リロン 

放送局 

受信状態 

メモ U —割当 

因] 

テレ玉 

〇 

あり 

IHIISlf 

テレビ東京 

〇 

あ0 

■-- 

NHK 総合.新漏 

〇 

あり 

■-- 

NHK 教育-新漏 

〇 

あり 


巨 SN 

〇 

あり 



選択した放送局の数：12 


4 巧期ス丰ャン終了の画面が表示された 
5、◄•►で r はい」を選んで控|を押す 

設定内容を確認した!5、@を巧ず 




•新たに放送局び開局したりしてチャンネルび而えた場合な 
ど、放送に変更びあった場合は、「再スキャン」をすればチャ 
ンネルを追加設定することびでさます。 

《「再スキャン」の結果、それまでにあったチャンネルびなく 
なった場合は、そのチャンネルのタイムシフトマシン録画 
番組は削除されます。 


1 


ク 


臨司 (ふたの中） を ffl し、▲•▼と国で「初期 
設定」吟 r チャンネル設定」吟 r 地上デジタ 
ル自動設赴吟 r 再ス丰ャン」の順に進む 

•データ放送用のメモ U —割当画面(左記手順3参照) 
び表示された場合は で をご覧ください。 

▲•▼で仪下のどち!5かを選び、国を押ず 

• すべて設定し直す…••…地上デジタル放送のすべての 
設定をし直します。 

-現在の設定に創日ずる … [U 〜回の未設定のボタン 

だけを新たに設定します。 

• タイムシフトマシン録画機能で録画された番組びあ 
る場合は、メッセージび表示されます。画面の表示に 
従って操作してください。 

再ス丰ャン終了の画面が表示された！5、 


け▲•▼で「はし、」を選んで国を巧ず 
A 設定内容を確認した5、@を巧ず 




•お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 
チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合は、 
「自動スキャンしない」に設定してください。 

7 臨司 (ふたの 中)を ffl し、▲•▼と国で「巧期 
設定」吟 r チャンネル設定」吟 r 地上デジタ 
ル自動設定」吟 r 自動ス丰ャン」の順に進 
む 


ク 


▲•▼で r 自動ス丰ヤンずる」または「自動 
ス丰ヤンしない」を選び、医!!を押ず 


テレビを見る準備をずる 

チヤンみレを働 n したり設定を変更したりずるとを 


チヤンネルを自動で設定する 


アレビを見る準備をする 


チヤンネルを追加したり設定を変更したりするとさ 
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準備編 


チヤンネルをお巧みに手動で設定する 


お好みで、 U モコンのワンタッチ選局ボタン(し1I〜| 12 。|)で選局するチャンネルを変更したり、空いているワンタッチ選局ボタ 
ンに設定を追加したりすることびできます。 

はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、「初期スキャン」 [^8 デをしてください。「初期スキャン」び行われて 
いない状態では、 r 手動設定」はできません。 


臨 司 (ふたの中）を ffl し、▲•▼と 防定 I で「初期 
設定」嗦「チヤンネル設定」吟 r 手動設定」の 
順に進む 

• 放送の種類を選択する画面び表示されます。 


設定ずる放送の種類を▲•▼で選び、 I 決定 
ム を押ず 

^設定する巫タン ( じ]〜回 } の番号を 


で選び、図を押ず 
M \ 


手動設定 


地上デジタル 



チヤンネル 


テレビ 


テレビ 

1 NHK 教育•東京 

— 1 

テレビ 

1日本テレビ 

テレビ 

テレビ朝曰 

テレビ 

1 TBS 


ワンタッチ選局ボタンの番号 

《▼を押せば7〜12び表示されます。 


4 


▲•▼で r チャンネル」を選び、◄•►で受信 
チャンネルなどを選ぶ 


手動設定 


地上デジタル 



◄•►を押すと次のように切り換わります。 

• 「地上デジタル」の場合 
( ——►「テレビ」^「データ 」<I 
^地デジのチヤンネルを順に選択^ 

- 「 BS 」 の場合 

「テレヒ」♦>「ラシオ _ h ^「 データ」^ 
デジタルのチヤンネルを順に選択^ 

• 「1 ] 日度 CS 」 の場合は放送メディア（テレビ/ラジ 
才/データ）の指定はでさません。 

. ◄•►を押し続ければ、チャンネルを速く切り換え 
ることびでさます。 


■旅送夕若イ^!選揚含 r 


•放送メディア（テレビまたはデータまたはラジオ）を 
選んだ場合は、同じ放送局の複数のテレビ放送チャ 
ンネルまたは複数のデータ放送チャンネルまたは複 
数のラジオ放送チャンネルびまとめて設定されます。 
• lil 下の操作で放送局名を設定します。 

〇 ▲•▼で r 放送尉を選ぶ 
©設定したい放送局名を◄•►で選ぶ 

剛手順2で「地上デジタル」を選び、 

手順 3 で「6」を選び、ここで「テレビ」を選んで「放送 
尉を 「 TBS 」 に設定すると、地上デジタル放送視聴時 
の操作で区]を押すたびに、 「 T 目 S 」 の「テレビ」チヤン 
ネルび順次選局でさます。 


遷:んた場合 ■ 


夕 


• 手順 3 で選んだ番号のボタンに、ここで選んだチャン 
ネルだけび設定されます。 

※「放送局」の欄には選んだチャンネ><レの放送局名び表 
示されます(放送局名を変えることはでさません)。 

剛手順2で「地上デジタル」を選び、 

手順 3 で「6」を選び、ここで「地デジ071」を選ぶと、 
地上デジタル放送視聴時の操作で医]を押したとさ 
に日71チャンネルだけび選局できます。 

• 手順 2 で「目 S 」 を選び、手順 3 で選んだ番号のボタン 
に、地デジ難視対策衛星放送のチャンネルを設定し 
ます。 

剛手順 3 で「4」を選び、ここで旧 S 294」 を選ぶと、地 
デジ難視対策衛星放送視聴時の操作でを押した 
とさに「曰本テレビ」び選局でさます。 

※お買い上げ時に設定されていた旧 S 日テレ」のワン 
タツチ選局はでさなくなります。 


設定が終わつた！5 ▲•▼•◄•►で r 設定完 
了」を選び、 g を押ず 

※「設定削除」を選ぶと、そのボタンの設定を削除する 

ことびでさます。（「チヤンネル」の欄び「-」の表 

示になります） 

•他のボタンの設定ち変更する場合は、手順 3 〜 5 を 
繰り返します。 


>2日]0年9月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送び運用された場合に、「ラジオ」び選択でさるようになります。 

参手動設定をしたあとで、「初期スキャン」〔亟ミ^や「はじめての設定」 { MF をすると、手動設定をした内容び消えますので再度設定をし 
て < ださい。 


テレビを見る準備害る^^チヤ義ルを追加した〇謹を変更した〇するとさ 
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チャンネル 


で選局するとさに、不要なチヤンネルを飛び越すことび 


でさます。 

「スキッスに設定したチヤンネルは番組表(操作編11 です ) 
に表示されません。 

r 臨司 ( ふたの中：) を巧し、▲•▼と 快定 I で「初期 
f 設定」今「チヤンネル設定」吟「チヤンネル 
ス丰ップ設定」の順に進む 

• 放送の種類を選択する画面び表示されます。 


設定ずる放送の種類を▲•▼で選び、 決定 


?を押ず 




ス丰ツプ設定を変更したいチヤンネルを 
▲•▼で選び、 g を押ず 


M 


チヤンネルスキップ設定 


地上デジタル 

チヤンネル 

放送局 

スキップ 



地デジ011 


地デジ01 


地デジ0 21 


地デジ0 2 2 
地デジ0 2 3 


地デジ0 31 


NHK 総合-ま京 


NHK 教育•ま京 


日本テレビ 
テレビ朝曰 


TBS 



(例）手順2で「地上デジタル」を選んだ場合 

• I 決定 I を押すたびに「受信」〇「スキップ」と交互に切り 
換わります。 

• デジタル放送の放送メディア（テレビ/ラジオ/デー 
夕）を変えるとさは ^1 を巧します。 

《他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り 
返します。（違う放送のチャンネルを設定する場合 
は、を押し、手順2から操作してください） 


•すべてのチャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻します。 
•チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジ 
タル放送は受信でさません。「初期スキャン」 [48^ をしてく 
ださい。（その結果、「基本チャンネ j レ設定」 |7お で設定した 
チャンネルや、「タイムシフトマシン録画設定」17すすで設定 
した録画チャンネ j レび変更されることびあります） 


1 


ク 


臨 司 (ふたの中)を ffl し、▲•▼と 防定 I で「ネリ期 
設定」吟 r チャンネル設赴吟「初期設定に 
戻ず」の順に進む 

• 確認画面び表示されます。 

◄•►で r はい」を選び、岡を押ず 


テレビを見る準備をする 

チヤンネルを勒 D したり設定を変更したりずるときっづき 


巧聴しないチヤンネルをスキツプする M チヤンネル設定を最初のが態に戻すには 


■チャンネルスキップ設定について 

• r 手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。 

•放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル！;(外のチャンネルもスキップします。代表チャ 
ンみレ！;(外のチャンネルを「スキッスに設定した場合は、代表チャンみレは選局できます。 

• 20] 0年9月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送び運用された場合に、「ラジオ」び選択でさるようになります。 

■チャンネル設定を最初の状態に戻ず場合の動作について 

参チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻してを、「データ放送用メモ U —の割当て」〔壁すや、お客様び本機に記憶させた住所•氏 
名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです。 




アレビを見る準備をする 


チヤンネルを追加したり設定を変更したりするとさ 
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準備編 


テレビを見る準備をする 


データが送の設定をずる 


郵便番号と地域を設定する 


• 「はじめての設赴び済んでいる場合は、この設定は不要です。 
•お住まいの地域に応じたデータ放送や緊急警報放送などを 
視聴するための設定です。 

7 臨司 (ふたの中)を巧し、▲•▼と因で「巧期 
設定」吟 r データ放送設定」吟「郵便番号と 
地域の設定」の順に進む 

• 郵便番号の入力画面び表示されます。 


2 


3 

4 


お住まいの地域の郵便番号じ J 〜醒で 
入力し、を弓を押ず 

•上3ケタを入力して@を押すと、残り4ケタは自動 
的に「0」び入力されます。 

M\ 


郵便番号と地域の設定 
お住まいの郵便番号を入力してください。 


- 0 0 2 


該当ずる地方を▲•▼•◄•►で選び、 g を 
押ず 

•「設定しない」を選んだ場合は、これで終わりです。 

該当ずる地域を▲•▼•◄•►で選び、岡を 
押ず 

• 伊豆、ル笠原諸島地域のちは「東京都島部」を選んで 
<ださい。 

• 南西諸島の鹿児島県地域のちは「鹿児島県島部」を選 
んで < ださい。 


災害巧生時に文字情報を表示させる 


• デジタル放送には文字スーパー表示機能びあり、災害時の 
速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 
した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること 
びでさます。 

• お買い上げ時は、文字スーパーび日本語優先で表示される 
ように設定されています。 


1 


設定メこ 


] ( ふたの中:)を押し、▲•▼と 防定 I で「ネリ期 


ク 

3 


設定」吟 r データ放送設定」今「文字スー 
パー表示設定」の順に進む 

• 「文字スーパー表示設定」の画面び表示されます。 


▲•▼で r 表示ずる」を選び、防定格押ず 

• 「表示しない」を選んだ場合は、操作はこれで終りで 
す。災害時などの速報は表示されません。 


優先ずる言語を▲•▼•◄•►で選び、蛙を 
押ず 

• 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタ U ア語 
/□シア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶ 
ことびでさます。 


ルート証明書の番号を確認する 


• 地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するヴー 
ノ く一の認証をする際に使用されるルート証明書の番号を確 
認することびできます。 

• ルート証明書は地上デジタル放送によって放送局から送ら 
れます。 

ザ 臨司 (ふたの中)を ffl し、▲•▼と国で「初期 
#設定」吟「データ放送設定」吟 r ルート証明 
番号」の順に進む 

• ルート証明書番号の U ストび表示されます。 


ク 


ルート証明書番号を確認し、 I 決を I を押ず 



■ルート罰明 書ヴ- 

署名を検証し、「ヴ- 


-バーを認証する第兰者機関(認証局）を証明するものです。この証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル 
-ノ く証明書」び信頼でさることを確認します。 


■ 郵便番号と地域の設定について 

• データ放送を視聴している状態で設定をした場合、放送によっては設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設 
定終了後に再度データ放送を選局し直してください。 

■ 文字スーパー表示の設定について 

参「表示する」に設定した場合、設定した言語の文宇スーパーびあるときは、その言語で表示されます。設定した言語び視聴している 
放送にない場合は、その放送に従って表示されます。 


テレビを賽讀4^するデ—夕聖の靈をする 
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テレビを見る準備をする 

夕が送用メモリーの割当画面が表巧された6 


♦「はじめての設定」 「40デ の手順夕や、「初期スキャン」 148す 
の手順3などで、データ放送用メモ U —の割当画面び表示 
されたときには、 Lil 下の手順で設定します。 

■個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて 
• 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴ち個人の情報 
(たとえば、視聴ポイント数など）を利用したサービスび 
行われる場合びあり、本機はその情報を放送局ごとに本 
機内のデータ放送用メモ U —に記憶しています。 

通常、メモ U - は足りていますび、たとえば、引越しをし 
た場合で、前受信していた放送局の設定び残っていた 
ときなどには、放送局の数び本機のメモ U —の数を超え 
てしまうことびあります。 

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メ 
モ U —の割当画面(下の手順？の画面)び表示されますの 
で、下の操作でメモ U —を割り当てる放送局を設定し 
て < ださい。 

• メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の 
情報びすべて消去されますのでごま意ください。 


1 


メモリーを割り当てる放送局を▲•▼で選 
び、 g を押ず 

•選んだ放送局にチェックマーク「ン」びつさます。 
もう一度^ 定に押すと、指定び取り消されます。 

• U モコンの [ U 〜^に設定されている放送局(放送 
局名表示の左側に1〜12の番号び表示されていま 
す）については、メモ U —び割り当てられるよ5に自 
動的に設定されています。設定を取り消すことはで 
さません。 

• このあと、手順2〜4の操作をすると、メモリー割当 
ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて 
消去されます。 

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 
ま意ください。 


M\ 


[設定の場面によって名称び変わります。） 

I 


初期スキャン 


放送局の数びデータ放送用のメモリーの数を超えています。 
メモリーを割り当てたい放送局を 9 つ選んでください。 


リ ロン 

放送局 

受信状態 

メモ IJ 一割当 

Ah 因] 

テレ玉 

〇 

あ D 

IHI 12 IF 

テレビ東京 

〇 

あ0 

■ -- 

NHK 総合-新漏 

〇 

あ0 

■-- 

NHK 教育-新漏 

〇 

あ0 


巨 SN 

〇 

あ0 



選択した放送局の数: 

12 


3 


4 


►を押ず 

•手順4の画面になります。 

•九つよりち多い場合や少ない場合には、その旨の 
メッセージび表示されます。 

防定 I を押したあと、手順,〜 2 の操作で九つの指定 
をして < ださい。 

◄•►で r はい」を選び、因を押ず 

•指定した放送局についてデータ放送用メモ U —び割 
り当てられ、このページの設定をする前の場面に自 
動的に戻ります。 

指定 Lil 外の放送局の個人の情報はすべて消去されま 
す。 


M 


5 


このページの設定をずる前の操作を続ける 

• r はじめての設定」の中の r 初期スキャン」の場合 

14?すの手順 g へ 

• r 初期スキャン」の場合 

「初期スキャン」 |4お の手順4へ 

♦「再スキャン」の場合 

「再スキャン」148^の手順2へ 


2 


手順 y を繰り返し、九つの指定をずる 

• [ D については自動的に設定されます。それら 
を除いた九つを指定します。 


初期スキャン 


リ ロン 

放送局 

受信状態 

メモ U —割当 

固 

TOKYO MX 

〇 

あり 

回 

TBS 

〇 

あり 

团 

t V k 

〇 

あり 


メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか？ 
はい I いいえ 


メモリーを割り当てなかった放送局に関するデータはすべて消去 
されます。消去されたデータは元に戻すことがでをませんので 
ごま意ください。 


テレビを見る準備をする 




デ—夕放送用メモリ—の割当画面が表示された5 
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• 個人の情報を消去するには、「すべての初期化」をしてください。曲 r 
















準備編 


左 . 曜日侮日/毎週（日）〜毎週化)/月〜木/ 

月〜金/月〜±)- 

※毎週（日）〜毎週(±)は、毎週指定した曜日だけ 
予約を実行します。 

中央……番組の開始時刻 

ち . 番組の終了時刻 

※録画でさる時間は最大2時間です。 


番組を自動營録亦る場貪 

• すでに登録されているニュース番組をすべて取り 
消して自動登録をします。 

を押す 

© 自動登録の確認画面で、◄•►で r はい」を選んで 防定 I 
を押す 

> r チヤンネルび設定されていないため、自動登録でき 
ません。」といラメッセージび表示された場合は、「初 
期スキヤン」148尹をしてください。 


項目 


を 

ぐ 


I 

ス 

蚕 

組 

登 

録 


説明および操作手順 

• 「今すぐニュース」(操作編で）で録画するニュー 
ス番組の登録や取消しびでさます。 

• 番組は] 8個まで登録でさます。 

•番組編成は変更になることびあります。その場合は 
設定を変更してください。 

• 「今すぐニュース番組登録」を選択すると、1；(下の画 
面(例)び表示されます。 

圆 



今すぐニュ- 

-ス番組登録 



E 地デジ0111 

NHK 総合1•東京 

1月〜± 

| aM 6 

00 〜 AM 6 

30 

巧地デ劲111 

1\11~11<総合1•ま京 

1毎週(日） 

| aM 6 

邮 〜 AM 6 

15 

[5 地デ劲111 

1\11~11<総合1•東京 

1月〜金 

jpM 0 

00 ~PM 0 

20 

E 地デジ0111 

1\11~11<総合1•東京 

1毎週は） 

jpM 0 

00 〜 PM 0 

15 

E 地デジ日111 

1\11~11<総合1•ま京 

1毎週(日） 

jpM 0 

00 〜 PM 0 

15 

E 地デジ日111 

1\11~11<総合1•東京 

j 毎 a 

|PM 7 

00 〜 PM 7 

30 

E 地デジ0111 

1\11~11<総合1•東京 

1月〜金 

jpM 9 

00~ PM 10：00 1 


新規登録 


>ち記の操作でニュース番組を登録 • 取消します。 


今すぐニュース番組登録 

チャンネル設定：の地デジ日11 NHK 総合 
日時設定: 

開始時刻、終了時刻を設定してください。 

▲ _ _ _ 

I 毎曰] AMO I ： I 00 I ~ I AM 0 I ： I 00 | 

▼ ^ 

指定時間：日時間日分 


録画機器の準備をする 


内蔵八 ー ドディスクの設定をずる 


争一部の設定を除いて、通常録画用の内蔵八ードディスク（内蔵1、内蔵 2) の設定です。 
争本機の内蔵八ードディスクでじ(下のことびできます。 


• 「今すぐニュース」の機能を使用する場合は、下の手順で「今すぐニュース番組登録」の操作をしてください。 
• そのほかの項目は、必要に応じて設定してください。 


區を司(ふたの中)を巧し、▲•▼と I 決定!で「レグ 
ザリンク設定」吟「内蔵八ードディスク設 
定」の順に進む 


2 


設定する項目を▲•▼で選んで防句を巧し、 
表(次ページまで)の手順で設定ずる 


番組を黒動襄登録^^ n 揚盒 
〇 ▲•▼で r 新規登録」を選び、を弓を押す 
©指定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内容を選んで 
I 決詞を押す 

左 . 放送の種類旧 S / CS / 地デジ） 

ち . チヤンネル 



今すぐニュース番組登録 

チヤンネル設定 


日時設定 



チヤンネルを設定してください。 

▲ 


1地デジ1田 

地デジ日11 NHK 総合 

__:_ 


©指定する項目を◄•►で選び、▲•▼で内容を選んで 
お司を押す 



機器名の変更 

► 

自動削除設定 

する 

省エネ設定 

通常モード 

機器の初期化 

► 



でさること 

記載ページ 

本機で受信したデジタル放送番組の録画、録画予約 

操作編 

録画番組の再生、ダビング 

操作編 

登録したニュース番組の自動録画や再生(今すぐニュース） 

操作編 巧!^ 


録画機累準備をずる塵ハ—ドディ多の靈をする 


今すぐニユ—ス番組登録(つづき) 


参「今すぐニュース番組登録」は、番組表のクイックメニューからをでさます。（操作編巧 T ^) 
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録画機器の準備をする 

内蔵八ードディスクの設定をずるっづき 


〇取り消したい番組を▲•▼で選び、@を押す 
© 取消の確認画面で、◄•►で r はい」を選んで防司对甲す 

〇 I ホ I を W ず 

©すべて取消の確認画面で、◄•►で r はい」を選んで 
防詞を押す 


• 内蔵八ードディスクの機器名を変更することびでき 
ふ^ 〇 

〇機器名を変更する内蔵八ードディスクを▲•▼で選 
び、を押す 

e ▲•▼で r はい」を選び、I決定Iを押す 
0 文字入力画面で機器名を入力する 

• 文字入力のしかたは、操作編の巧をご覧くだ 
さい。 

〇終わった5、 M を押す 


•内蔵八ードディスクの容量び足りない場合に、曰付 
のちい録画済み番組から自動的に削除する機能で 
す。ただし、保護(操作編 [^5 ザ、巧3デ）されてし^ 
る録画番組は、自動削除されません。 

• 保護をした録画番組び多くなると、自動削除機能び 
働かなくなる場合びあり、録画でさる時間は短くな 
ります。 

〇 ▲•▼で r する」または r しない」を選び、[夫定Iを押す 

- する …••…自動削除機能び働きます。 

- しない… •自動削除機能は働きません。 


• この設定の対象はタイムシフトマシン録画用八一 
ドディスク（内蔵3、内蔵 4) です。 

〇 ▲•▼でモードを選び、@を押す 

-通常モード… 本機の電源び「入」のとき、八ードディ 
スクの電源は常時「入」の状態です。 

• 省エネモード… タイムシフトマシン録画をしない時 
間は八 ー ドディスクの電源は待機状 
態になり、録画をする時間に自動的 
に電源びはいります。 

※省エネモードに設定すると、過去番組表(操作編 
|4でミ3)び表示されるまでに時間びかかるようにな 
ります。 


• 内蔵八ードディスクび正常に使用でさなくなった 
場合に、初期化をすれば使用でさるようになること 
びあります。 


※初期化すると、内蔵八ードディスクに保巧されて 
いる内容はすべて消去されます。 


〇初期化する内蔵 A — ドディスクを▲•▼で選び、[夫司 
を押す 

©初期化の確認画面で、◄•►で r はい」を選んで [ち定 Iを 
押す 

e 初期化終了の画面で[夕詞を押す 


録画機累準備を T る^^^ E ： 蔵ハ-ドデ V 多の謹をする 


今ずぐニュ—ス番組登録(つづき) 


機器名の変更 


自動削除設定 


省エネ設定 


機器の初期化 
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準備編 


録画機器の準備をする 

USB 八ードディスクの巧続 • 設定をずる 


USB 八ードディスクを接続する 


•本機に接続した USB 八ードディスクでじ(下のことびできます。 


でさること 


記載ページ 


本機で受信したデジタル放送番組の録画、録画予約 


操作編[ 47 デ 


録画番組の再生、ダビング 


操作編反 8 デ1 66 ザ 


《 USB 八ードディスクを使用する際は、必要に応じて次ページの 「 USB 八ードディスク設定」の設定や操作をしてください。 


《 USBA - ドディスクは、下図のように本機(チューナ ー) 背面の US 目（録画専用)端子に接続してください。前面とび5 
内の USB 端子、背面のサービス専用端子では録画 • 再生はでさません。 

•パソコンで使用していた US 目八ードディスクを本機に接続して登録すると、パソコンなどで保存していたデータはす 
ベて消去されます。 

•本機で使用していた US 目八ードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際 
に、本機で保存した内容はすべて消去されます。 

•本機に接続した USBA — ドディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて次ぺージ降の rus 巨八ードディス 
ク設赴で r 機器の取りはずし」〔をすの操作をしてください。 

• USBA — ドディスクの動作中は、 USBA - ドディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。 

保存されている内容が消えたり、八ードディスクが故障したりする原因となります。 

•前面とび5内の US 目端子に、 US 目バスパワー方式の機器を接続して同時に使用すると、 USB 八ードディスクでの録画 
動作に障害を与えることがあります。 



USB 対応外付型 
八ードディスク 



《 US 目八ブを使用して、 
を接続でさます。 


-つの US 目（録画専用)端テに4台まで师方の US 目端テを使用すると8台まで)の US 目八ードディスク 


•複数の未登録 US 目八ードディスクを接続した状態で本機の電源を入れると、不特定の順番で登録び始まります。 

US 巳八ードディスクの登録名や接続場所などを特定しやすくするために、 ] 台ずつ接続して登録の処理び終わったら次の US 目八ード 
ディスクを接続するようにしてください。 

•登録の手順については、次ぺージの惭しい US 巳八ードディスクを登録する」をご覽ください。 


参 US 目八ードディスクに保をした録画内容は、本機でしか再生できません。ほかのテレビ(同じ形名のテレビも含みます）やパソコンな 
どに接続して再生することはでさません。 

参複数台の US 目ノ V ブを経由して本機に US 目八ードディスクを接続することはできません。 

参4ポート I ソ上の US 巳八ブに4台！;!上の USBA — ドディスクを接続しても、本機び認識でさるのは4台までです。 

• US 目八ブの中には内部の八ブび複数段になっているをのもあります。そのよラな US 巳八ブで接続した場合、本機び US 目八ードディ 
スクを認識しないことびあります。 

参 AC アダプターのない US 目ノ V ブでは正しく動作しないことびあります。 

•本機に接続でさる US 巳八ードディスクについては、52尹の田をご覧ください。 

参本機で動作確認済みの US 目八ブについては、田たの 0 をご覧ください。 


録画機器 Q 準雪ずる^^^^ USB ハ—ドデ VKS 讓•謹をする 
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録画機器の準備をする 

USB 八ードディスクの巧続•設定をずるっづき 


♦本機び未登録の US 目八ードディスクを検出すると、「機器の 
登録」画面び表示されます。1；(下の手順で登録してくださ 


し、 


ク 


◄•►で r はい」を選んで防定 I を巧す 

• 登録しないとさは r しル^え」を選びます。 


機器の登録 

未登録の USB 八ードディスクを検出しました。 
USBA - ドディスクの登録を行いますか？ 


孤期化の確認画面で、◄•►で r はい」を選 
んで防司を巧ず 



機器の登録 

■ 

登録を行ラために、初期化を行います。 

この U S BA - ドディスクの内容はすべて消去されます。 
よろしいですか？ 

はい いいえ 


3 


•登録の処理び始まります。 

登録名を変更ずる場台は、◄•►で「はい」 
を選んで防句を巧ず 

• 登録された名称（図では「八ードディスク」）のままで 
よければ「しん^え」を選んで < ださい。 


機器の登録 

登録名：八ードディスク 
登録名を変更しますか？ 


夕 


登録結果の内容を確認し、 g を巧ず 

※登録でさるのは8台までです。 


※手順,で「しル^え」を選択した場合、 USB 八ードディスクは 
「未登録」となります。「未登録」の U S 目八ードディスクを登 
録する場合は、下の 「 USB 八ードディスク設定」で「機器 
の登録」の操作をして < ださい。 

《登録を解除した USB 八ードディスクを接続した場合にも手 
順,の「機器の登録」の画面び表示されます。手順2の初期 
化はありません。 


USBA — ドディスクの設定をずる 


> USBA - ドディスクを使用する際は、必要に応じてじ(下の 
設定をしてください。 


1 


I 設定; C ュ- 1 (ふたの中）を t 申し、▲•▼と I 決定] で「レグ 

ザリンク設定」今 rUSBA — ドディスク設 
定」の順に進む 


4 


• 「はい」を選んだ場合は、文字入力画面び表示されま 
す。登録名を入力してください。 

•文字入力のしかたは、操作編の12ですをご覧くださ 
い。 

画面の説明を読み、「はい」または「いい 
え」を◄•►で選んで固を巧ず 

• U モコンの居憂1を押して録画したり、予約録画を 
したりする機器の初期候補を、今登録した US 目八一 
ドディスクにする場合は「はい」を選びます。 

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することも 
でさます。 


ク 


設定する項目を▲•▼で選んで g を巧し、 
次ページの表の手順で設定ずる 


新しい USBA - ドディスクを登録する 


機器の登録 

US B 八ードディスクの登録が完了しました。 
新しく録画/録画予約するとをの録画機器を 
登録した八ードディスクに変更しますか？ 

I はい I いいえ 


レグヴリンク設定 


内獻\-ドディスク設定 


USB 八ードディスク設 


録画再生設定 
HDM I 連動設定 


US 目八ードディスク設定 
機器の登録 


自動削除設定 

する 

> 

省エネ設定 

通常モード 


機器の取りはずし 

■ 

動作テスト 


► 

機器の初期化 

■ 


機器の登録 

接続 登録番号 登録名 

巧 I '/ v — 卜了イ^^ ] 


録画機器羣備妻る ^^^^I USB ハ—ドデ VKS 讓•謹をする 
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準備編 


争本機に接続した USB 八ードディスクの電源を切つ 
たり、接続ケーブルを抜いたりするとさには、その 
前にこの操作をします。 

〇取りはずす機器を▲•▼で選び、 I 決定 I を押す 
©確認画面で、◄•►で r はい」を選び、 I 決定 I を押す 

-停止の処理び始まり、終了すると安全に取りはず 
しびでさる旨のメッセージび表示されます。 

©メッセージを確認し、 USB 八ードディスクを取り 
はずしてか5防詞を押す 

• 本機に接続した US 目八ードディスクで、下の動 
作びできるかテストします。 

〇テストする機器を▲•▼で選び、^を押す 

• テストび始まります。終了までに数分間かかります。 
争テストび終わると結果び表示されます。テスト結果 
び「0 K 」 となつた動作びでさます。 

- 録画 . 八イビジョン画質で録画びでさ 

るかテストします。 

- 録画中の再生 ••…八イビジョン画質で録画しなび 
ら録画済番組再生びでさるかテ 
ストします。 

- 録画中の可変再生 ••…録画中に可変再生びできるかテ 
ストします。 

※テスト結果は目安です。結果どおりの動作にならな 
いことびあります。 


• USB 八ードディスクを初期化します。 

正常に使用できなくなった US 巳八ードディスクは、初 
期化をすれば使用でさるようになる場合びあります。 

※初期化すると、 USBA - ドディスクに保存されて 
_いる内容はすべて消去されます。_ 

〇初期化する機器を▲•▼で選び、@を巧す 

©初期化の確認画面で、◄•►で r はい」を選び、 快定 I を 
押す 

0 初期化終了の画面で@を押す 


説明および操作手順 

• 未登録または登録び解除された USB 八ードディス 
クを登録したり、登録名を変更したり、登録を解除 
したりすることびでさます。 

。機器の登 録 I 

※はじめて登録するとさには、 USB 八ードディスク 
に保巧されている内容はすべて消去されます。 

〇登録する機器を▲•▼で選び、凶を押す 

©前ページの rUSB 八ードディスクの登録」の手順2 
lu 降の操作をする 

登録をぬ変 I 

〇登録名を変更する機器を▲•▼で選び、を押す 

© ◄•►で r はい」を選び、 I 決定 I を押す 

© 文字入力画面で登録名を入力する 

營録の解 除 I 

〇登録を解除したい USB 八ードディスクを▲•▼で選択 
し、 r ^~ i を巧ず 

© ◄•►で r はい」を選び、 I 決定 I を押す 

• 予約び設定されている USB 八ードディスク（時計ア 
イコン付）は、再登録を促すメッセージ付の登録解 
除確認画面び表示されます。 


•八ードディスクの容量び足りない場合に、曰付のち 
い録画済番組から自動的に削除する機能です。ただ 
し、保護（操作編居5デ、163ミ"）されている録画番 
組は、自動削除されません。 

• 保護をした録画済番組び多くなると、自動削除機能 
び働かなくなる場合びあり、録画でさる時間は短く 
なります。 

•複数の USB 八ードディスクに対して個別に設定を 
変えることはでさません。 

〇 ▲•▼で r する」または r しない」を選び、 I 決定 I を巧す 

- する . 自動削除機能び働きます。 

- しない ……自動削除機能は働きません。 


•複数の USB 八ードディスクに対して個別に設定を 
変えることはでさません。 

※惜エネモード」に設定した場合、 USB 八ードディス 
クび動作するまでに時間びかかることびあります。 
※惜エネモード」に設定した場合に、 USB 八ードディ 
スクの機種によっては、待機状態になってち USB 
A — ドディスクの表示ランプび待機状態を示さない 
ことびあります。 

〇 ▲•▼でモードを選び 、I 決ち1 を押す 

•通常モード …•…本機の電源び「入」のとき、 USB 
A - ドディスクの電源は常時「入」 
の状態です。 

- 省エネモード …… USB 八ードディスクの電源は、使 
用しない状態びしばらく続くと待 
機状態になり、使う操作をすると 
自動的に「入」になります。 


録画機器 Q 準 f ずる^^^^ USB ハ—ドデ VKS 讓•謹をする 


機器の取りはずし 


動作テスト 


機器の初期化 


項 


機器の登録 


自動削除設定 


省エネ設定 
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録画機器の準備をする 

ホームネットワークの接続•設定をずる 


接続でをる機器と本機ででまること 


認定也公; 

DLNA ® とは 

• DLNA(Digital Living Network Alliance ) とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進している 
団体です。 

•現在、 DLNA 認定機器にはコンテンツを送り出す DLNA 認定サーバーと、コンテンツを再生する DLNA 認定プレーヤー、 
DLNA 認定レンダラーびあります。本機は DLNA 認定プレーヤー(動画/静止画/音楽)です。 

本機ででさること 

• DLNA 認定サーバーび公開しているコンテンツを本機で視聴することびできます。 

※接続する機器やコンテンツによっては、早送り/早戻し再生などの特殊再生びできない場合びあります。また、再生時間の 
表示びずれる場合びあります。 

•本機に接続した DLNA 認定サーバーは「機器選択」の画面に表示され、操作編の巧|^や1 7 百す、1 7 すすの操作でコンテンツを 
視聴することびでさます。 

•本機で視聴できるコンテンツのフオーマツトはじ(下のとおりです。 


コンテンツ 

フォー マット 

映像 ( LAN 再生） 

MPEG -2 (VR フォーマット） 

映像に附随する音声 

U ニア PCM 、 ド ルビーデジタル ( AC 3)、 MPEG - 1,2 Layer 口 

静止画(写真再生） 

」PEG ( DLNA 認定ヴーバー側で自動的にサイズを変更して表示する場合びあります） 

音楽 

U ニア PCM 、 MP 3 


DTCP-IP とは 

• DTCP-IP (「Digital Transmission Content Protection over Internet Ftotoc 日 I 」の略）はネットワーク上でデジタル放送 
などの著作権保護付データを配信するための規格です。この規格に対応することによって、著作権保護付データ(たとえば、1 
世代のみ録画び許された番組など）をホームネットワーク上で扱うことびでさます。また、ホームネットワーク外へのデータ 
伝送を禁止することで、著作権保護付データを保護します。 

•本機は著作権保護に関する規格 「 DTCP - IP 」 に対応しています。 


本機ででさること 

•本機で内蔵八ードディスクや USB 八ードディスクに録画したデジタル放送番組を、 DTCP - IP 方式で著作権を保護しなびら 
DTCP - IP 対応ヴーバ ー( DTCP - IP 対応ヴーバー機能を持つ NAS やレコーダーなど）にダビング（「1回だけ録画可能」番組は 
ムーブのみ、「ダビング1日」番組はコピー9回+ムーブ]回）することびできます。（タイムシフトマシン録画機能(1 42 ザまたは 
1 7です） で録画された「ダビング1日」の番組は、いったん通常録画用の内蔵八ードディスクまたは USB 八ードディスクに保存し 
てから DTCP - IP 対応サーバーにダビングできます。その場合は、コピー8回+ムーブ]回となります） 

-すべての DTCP - IP 対応サーバーに巧してダビングすることびできるわけではありません。 

-ダビング時の動作は番組のコピー制御情報に従います。 

• DTCP - IP タオ応ヴーノ（一にダビングした番組を、他の DTCP - IP タオ応テレビ （REGZA Z 2000、 Z 35 日0、 ZH / ZV 己00、 Z / 
ZH 7000、 Z / ZH / ZX 8000、 Z / ZX 9000、 Z / ZX 9 己00 、 R ] 、 RE ] 、 H ] 、 Z ] 、 ZS ] 、 HE ] 、 F ] 、 CELL REGZA の各シ U _ 
ズなど)で視聴することびでさます。 

《ダビング後のコンテンツについては、再生時間の表示びずれる場合びあります。 



DLNA 認定サーバーび公開している一部のコンテンツ(本機で視聴でさるフオーマツト1；(外のコンテンツなど）は再生でさない場合び 


あります。 


参本機で受信した番組を DLNA 認定サーバーに記録(録画•録音など)することはでさません。 

参複数の DLNA 認定サーバーを接続した場合、2台目降の機器び機器選択の画面に表示されるまでに]已分程度の時間びかかることび 
あります。（機器選択画面を終了させて、をう一度機器選択画面を出すと表示される場合もあります） 

参 DLNA® は Di 呂 ital Living Network Alliance の登録商標です。 























準備編 


• ブ□ー ドバンドルーターに本機と機器を接続します。 



•「 IP アドレス設定」、 「 DNS 設定」とわに「自動取得」で使用する前提です。 

♦本機で接続機器側の設定はでさませんので、あらかじめルーターや機器側で設定してください。（機器やルーターの取扱説明書 
をご覧ください 

• 一般の DLNA 認定サーバー MAC アドレスによるアクセス制限をかけています。本機の MAC アドレスは、「通信設定」1 7ち 芋〜 
[76^ のメニユーで確認でさます。 

〇ルーター、接続機器、本機の順に電源を入れる 

e r 通信設定」〔豆すの操作で IP アドレスを確認する 

• ホームネットワーク機器の IP アドレスは、プライベートアドレス(下表の範囲のどれか)でなければなりません。 


• 本機でインターネットにアクセスする場合 ( E メール録画予約機能(操作編[^)、ブ□ー ドバンドメニュー(操作編[^)、 
双ち向サービスなどの利用時）は、ご使用のインターネット接続環境によっては本機の IP アドレスをグ□ーバルアドレスに 
設定し直す必要びあります。 


■プライベートアドレス 

企業内や家庭内のネットワークに接続された個々の機器に割り当てられる識別番号 ( IP アドレス)。 

■グ□ーバルアドレス 

インターネットに接続された個々の機器に割り当てられる識別番号 ( IP アドレス)。 


区分 

使用できるアドレスの節囲 

A 

10.0.0.0- 10.255 .255. 255 

巨 

172.16 .0.0- 1 72.31.2 己己.2己己 

C 

1 92.1 68.0.0 -192.1 68.2 己己.2己己 


機器のネツトワーク設定を確認ずる 


機器を接続ずる 


録画機器の準備をずる 


ホ—ムネツトワ—クの接続•設定をする 
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録画機器の準備をする 

録画 • 再をの基本的な設定をずる 


•内蔵、 USBA - ドディスクでの録画•再生に関する設定を 
することびでさます。 

7 慶^ (ふたの中) を押し、▲•▼と I 決定! で「レグ 
ザリンク設定」吟「録画再生設定」の順に 
進む 



巧設定する項目を▲•▼で選んで国を巧し、 
ム下表の手順で設定ずる 


録画再生設定 

E メール録画予約設定 I 
ダイレクト録画時間設定 2時間 
ワンタッチスキップ設定 30秒 
ワンタッチリプレイ設定 10砂 


• 「メール録画予約設定については、次ページをご覧く 
ださい。 


項目 

説明および操作手順 

録々’ 
画ミ 

si 

謹クト 

争本機の U モコンの 1* 録画1で録画を開始したときの 
録画時間を設定します。 

• 録画時間や録画先は、録画開始時に確認 • 変更す 
ることびでさます。詳しくは、操作編の「見ている 
番組を録画する」 f ス をご覧ください。 

〇 ▲•▼•◄•►で時間を選び、^詞を押す 

- 30分、]時間、90分、2時間、3時間、4時間® 
中から選択でさます。 

圣ヮ 
ろ i 

設美 

定チ 

•機器の再生時、|>〉||"►を押したときに先に進む時間 
を設定します。 

〇 ▲•▼で時間を選び、@を押す 

-己秒、 ] 日秒、3日秒、己分の中から選択できます。 

非 

が 

• 機器の再生時、と| 〈〈 |を押したときに前に戻る時間 
を設定します。 

〇 ▲•▼で時間を選び、@を押す 

-日秒、 ] 日秒、3日秒、日分の中から選択できます。 


録画機器羣備を書謹吉轰蒙的な靈をする 


60 



















> 内蔵八ードディスクおよび本機に接続した US 巳八ードディ 
スクに E メールで録画予約(操作編[^ ) をする場合の設定 
をします。 

I E メールで録画予約をするには、じ I 下の設定と、インターネッ 
卜を利用するための接続 • 設定 [3^ 、び必要です。 
また、 P 日 P 3 を使用したメールサービスび利用できるイン 
ターネット接続業者(プ□バイダー）との契約び必要です。 
詳しくは、インターネット接続業者にお問い合わせくださ 
い。 

>本機は E メールでの録画予約だけに対応しています。一般 
の E メールを受信して見ることはでさません。 

< I 説メ ニ ュ-| ( ふたの中） を巧し、▲•▼と I 決定 I で「レグ 
1ザリンク設定」が録画再生設定」が E メー 
ル録画予約設定」の順に進む 


録画再生設定 


E メール録画予約設定 


ダイレクト録画時間設定 

2時間 

ワンタッチスキップ設定 

3 0砂 

ワンタッチリプレイ設定 

10砂 


2 


設定ずる項目を▲•▼で選んで g を押し、 
ち表(次ページまで)の手順で設定ずる 


E メール録画予約設定 




基本設定 


E メール録画予約機能 


録画機器 


ール予約パスワード 


予約設定結果通知 
指定メールアドレス 
予約アドレス登録 
確認テスト 


POP 3ユーザー名 


POP 3 パスワード 


APOP 


POP 3アクセス時刻 


SMTP サーバーアドレス 


SMTP ヴーノ くーポート番号 


SMTP サーバー認証 
SMTP ヴーバ ーユー ザー名 
SMTP サーバーパスワード 
メールアドレス 


内蔵 


未設定 


通知する 



未設定 


使用しない 


自動設定 


POP 3 サーバーと同じ 


録画機器の準備をする 準備編 

携帯電話やパソコンか6録画ホ約でまるよ5に設定ずる 


説明および操作手順 


• 「基本設定」画面で下の操作をします。 

〇設定する項目を▲•▼で選んで@を押す 
©項目によってそれぞれの操作をする 

• 入力する内容はプ□バイダーから提供された資 
料をご覧ください。 

•文字入力画面び表示される項目では、文字を入 
力します。文字入力のしかたは操作編の 126 す 
をご覧ください。 

■ POP3 サーバーアドレス 

- POP 3 サーバーアドレスを入力します。 

■ POP3 ユーザー名 

• ユーヴー ID を入力します。 

■ POP3 パスワード 

• パスワードを入力します。 

■ APOP 

-録画予約 メール 受信時にパスワードを暗号化し 
て 送ります。 メールサーバー や メール ソフトび 
対応していない場合は「使用しない」を選びます。 

-▲•▼で「使用する」または「使用しない」を選んで 
詞を押します。 

■ POP3 アクセス時刻 

. 本機び メール ヴー バーに 新着 メールの 確認にいく 
時刻を設定します。 



①▲•▼•◄•►で時刻を選んでI決定1を押す 

国を押すたびに因と□び切り換わります。 
アクセスする時刻にゾびつ<ようにします。 
⑨すべて選択した5、▲•▼•◄•►で r 設定完了」 
を選んでI決定Iを押す 

■ SMTP サーバーアドレス 

- SMTP サーバーアドレスを入力します。 

■ SMTP ヴーバーポート番号 

- SMTP サーバーのポート番号を設定します。 

自動設定では、1；(下の SMTP サーバー認証を使 
用しない場合は2己び、使用する場合は己87び設 
定されます。 

①▲•▼で「自動設赴または r 自動設定しない」を 
選んで@を押す 

⑨「自動設定しない」を選んだ場合は、〜願] 
でポート番号を入力し、快定]を押す 

■ SMTP サーバー認証 

-録画予約メール送信時にユーヴー認証び行われ 
9 〇 


録画機器 Q 準 fT る^^^^ 88やパか bi 予約でさる去つに謹する 


項 


基本設定 
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- SMTP サーバー認証で使用するユーヴー名やパ 
スワードび P 日 P 3 と異なる場合は「ユーヴー設 
定」を選んでさい。 

①▲•▼で rpo P3 ヴーバと同じ」または「ユー 
ザー設定」、「使用しない」を選んで@を押す 

■ SMTP ヴーバーユーザー名 

• P 日ド3ユーヴ ID と異なる場合に、ユーヴ ー ID を 
入力します。 

■ SMTP サーバー パスワード 

• P 日 P 3 パスワードと異なる場合に、パスワード 
を入力します。 

■ メールアドレス 

-メールアドレスを入力します。 


争 E メールでの録画予約機能を使用する、しないを設 
定します。 

《使用する場合は、先に「予約ァドレス登録」をしてく 
ださい。登録び]件ちない場合は、この項目を選択 
でさません。 

〇 r 使用する」または r 使用しない」を▲•▼で選び、 网 
を押す 


• 番組の録画先の機器を指定します。 

〇 ▲•▼で録画巧を選び、 I 決を Iを押す 


争メールで録画予約をする場合に使用するパスワー 
ドを設定します。（パスワードを設定しないと、メー 
ル録画予約はでさません） 

〇パスワードを設定する 

• パスワードには最小6文字〜最大20文字までの 
半角英数字を入力します。 

©入力び終わった!5、[夫定Iを押す 


• メールでの 録画予約設定の結果を、 メールで お知ら 
せする機能です。 

〇希望の通知先を▲•▼で選び、[み定1を巧ず 
• イホ用したし、… 

予約設定結果通知を使用しません。 

-指定アドレスへの通知… 

次項目の「指定メールアドレス」で指定したアド 
レスに通知します。 

-送信元アドレスへの通知… 

録画予約のメールを送ったアドレスに通知しま 
す。 

-指定アドレスと送信元アドレスへの通知 

次項目の「指定メールアドレス」で指定したアド 
レスと、録画予約のメールを送ったアドレスに 
通知します。 


録画機器の準備をする 

携帯電話やパソコンか6録画予約でまるように設定ずるが ま 


• 予約設定結果通知メー j レの送り先を設定します。 

※指定したアドレスに送信する場合は、上記の「予約 
設定結果通知」で「指定アドレスへの通知」または 
「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」に設定し 
て < ださい。 

〇指定するメールアドレスを入力する 
©入力び終わった5、[ょ定Iを押す 

• ■ LiTF の手順で登録した予約アドレスからの録画予 
約メールだけび受信びでさます。 

※予約アドレスを一件も登録しない場合は、「メール 

録画予約機能」の表示び自動的に「-」になりま 

す。 

〇予約アドレスを登録または編集 • 削除する 
■ 予約アドレスを登録する場合 

• 6件のアドレスび登録でさます。 

①▲•▼•◄•►で r 新規追加」を選び、[ホ詞を押す 
® アドレスを入力する 

-いくつちのアドレスを登録する場合は手順① 
と®を繰り返します。 

■ 登録済のアドレスを編集•削除する場合 

•すでに登録されているアドレスの内容を編 
集•削除します。 

① 編集.削除したいアドレスを▲•▼•◄•►で選 
び、防^を押す 

(D r 編集する」または r 削除する」を▲•▼で選び、 
防司を押す 

■ r 編集する」を選んだ場合 

文字入力画面で、アドレスを変更します。 

■ 「削除する」を選んだ場合 

確認画面で、◄•►で「はい」を選び、防詞を 
押せば指定したアドレスび削除されます。 

©アドレスの登録、編集•削除び終わった5、 
▲•▼•◄•►で r 登録完了」を選び、防定Iを巧す 


• 「メール録画予約設定」の各項目で設定した内容で 
メールの送受信びでさるか診断でさます。 

• P 日 P 3 アクセス時刻び登録されていることと、メー 
ル録画予約機能を「使用する」に設定した上で、予約 
び正常にでさるか事前に試してください。 

• 設定内容で問題び見つからなかった場合、「メール 
送受信に関する設定内容を確認でさました。」と表 
示されます。 

※問題びあった場合は、表示結果を参考に設定を見直 
して < ださい。 


•「メール予約パスワード」は、 E メールの本文に記載します。この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。 E メールは悪意を 
持った第兰者に見られるおそれびありますので、 P 日 P 3 ( SMTP ) パスワードやキャッシュカードの暗証番号などを使用しないことを 
おすすめします。 

• SMTP ヴーパー認証を使用する場合、 SMTP ヴー八一び対応しているユーヴー認証ち式から、 D に EST - MD 己、 CRAM - MD 己、 LOGIN 、 
PLAIN の優先順で選ばれ、 SMTP ヴーノ く一認証び行われます。 

参ご契約のプ □バイダーに よっては、 SMTP サーバー認証をしないとメール送信びでさない場合びありますび、この点は確認テストの 
結果に反映されません。 


基本設定つづさ 


E メ—ル録画予約機能 


録画機器 


メ—ル予約パスワ—ド 


予約設定結果通知 


指定メ—ルアドレス 


予約アドレス登録 


確認テスト 


録画機器羣備妻る^^^^! 携重壽やパを b 録画予約でさる去つに謹する 
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• 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。 

•他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 


本機(チューナー） 


本機(モニター） 



参表に記載されているすべての外部機器を同時に接続でさるわけではありません。 

参表に記載されているすべての外部機器と本機の組み合わせで動作を保証するものではありません。 
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本機に接続できるかが機巧一質 

•本機に接続でさるおもな外部機器は iu 下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。 


か部機器を績する本機に讓で意外部變な I 覧 


















































































































か部機器を接続する 

接続ケーブルと画質 • 音質の関係について 


• 本機に接続でさる接続ケーブル(接続コード)の種類と本機で対応している信号の種類および、これらの中で比較した画質•音 
質の関係を下表に示します。 

• 接続ケーブルの端テ形状などは一例です。設置場所や機器の仕様などに合わせて、適切な市販品をご使用ください。 


接続ケーブル(接続コード） 


画質•音質 


本機の入出力対応信号 


HDMI ケ-ブル(入力献 

幽 二 




HDMI ケーブルは、 HDMI □ゴ ( HOmi ) の表示びあるケーブルを 
ご使用ください。また、外部機器から]日 80 p の映像信号を入力す 
る場合や、 3 D 対応機器を接続する場合は、八イスピード HDMI ® ケー 
ブルをご使用ください。（標準 HDMI ® ケーブルでは、正常に動作しな 
いことびあります） 


画質•音質 
ともに最局 


デジタル映像信号 

480し 480 P 、720 P 、 1080し108 Op 
デジタル音芦信号 
• U ニア PCM 、 MPEG -2 AAC 
ヴンプ U ング周波数： 

48 kHz 、44.1 kHz 、32 kHz 
• ドルビーデジタル 
ヴンプ U ング周波数： 48 kHz 


オーディオ用光デジタルケーブル(出力用） 


I ケーブルを購入する際は、接続機器側の端テ形状をご確認ください。 
本機に差し込む側のプラグの形状は^です。 


最高の音質 4 


デジタル音芦信号(光） 

• U ニア PCM 、 ドルビーデジタル 
ヴンプ U ング周波数： 48 kHz 
• MPEG -2 AAC 
ヴンプ U ング周波数： 

48 kHz 、44.1 kHz 、32 kHz 


D 端子ケーブル(入力用） 



良好な画質 


アナ□グ映像信号 

48日し 480 p 、720 p 、 1080し108 Op 


S 映像コード(入力用） 


良好な画質 


アナ□グ映像信号 480 i 


映像.音芦用コード(入力用 • 出力用） 


国 

> 

百 

つ 

i 




画質•音質 
とわに標準 


アナ□グ映像信号 480 i 
アナ □グ音芦信号 


音芦用コード(入力用、出力用） 




:: _ 苗 11 ^ 


標準の音質 


アナ□グ音芦信号 


ビデオ入力1〜4の選択時に本機から出力される U ニア PCM 音声信号の音質は、入力されるアナ□グ音声の音質！;(上にはなりません。（アナ □ 
グ音声信号をデジタル音声信号に変換したちのです） 


♦機器から出力される信号の種類については、機器の取扱説明書でご確認ください。（ビデオデッキ / DVD プレーヤーなどから 
出力される映像信号は一般的に 480 i です） 

• 接続機器の音声出力びモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。 


か部機囊讓 T 5 讓ヶ—ブルと醒•謹 Q 麗について 
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S 映像用コードで接続ずるとま （ S - VHS ビデオなど) 



ビデオ入力2端テへ 


D 端子ケーブルで接続ずるとを （ D 端子付ビデオなど） 



か部機器を接続する 準備編 

ビデオや DVD 、 BD プレーヤー/レコーダーを接続ずる 

• ビデオやレコーダーの場合、アンテナの接続については、巧!^〜巧!？をご覧ください。 

• 接続後、必要に応じて「外部入力表示設定」 |8~^、「 RG 目レンジ設定」 I 巧すなどをしてください。 


映像•音声用コードで接続するとを（ビデオなど) 


か部機器を88続する^^^ビデオや D > D 、目 D プレ I ヤ I /レコ I ダ I を SK 続する 


参ビデオ入力1、4の D 已映像入力端テと映像入力端テの両方に接続した場合は、 D 已映像入力端テからの映像び映ります。 
•ビデオ入力2の S 2 映像入力端テと映像入力端テの両方に接続した場合は、 S 2 映像入力端テからの映像び映ります。 
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か部機器を接続する 

ビデオや DVD 、 BD プレーヤー/レコーダーを接続ずるっづき 


HDMI ケーブルで接続すれば、八イビジョン画質での視聴びできます。（機器の出力信号によります） 

HDM I ケーブルだけで音声び出ない機器の場合や、 HDMI ケーブルのかわりに HDMI - DVI 変換ケーブルを使う機器の場合は、 
HDMI 入力4端テに接続し、 HDMI 4 アナ□グ音声入力端テに音声用コードも接続してください。 



(前面の HDMI 入力己端テおよびモニターの HDMI 入力目端テにも接続できます） 


• レグヴ U ンク対応の東芝レコーダーと本機を HDMI ケーブルで接続すれば、本機から録画予約をしたり、本機の U モコンでレ 
コーダーの基本操作をしたり、本機との連動機能 [3^ を使ったりすることびできます。 

♦録画予約や基本操作などについては、「録画•予約をする」（操作編の章、「接続機器の映像•音声を楽しむ（レグヴ U ンク)」 
(操作編巧 1^) の章をご覧ください。 

♦必要に応じて「ダイレクト録画時亂 [ p ^、 r 外部入力設定」 18 言す、 「 HDMI 連動設赴巧|^の設定をしてください。 


《モこターの HDMI 入力6端テでは、レグヴ U ンクの機能は使用できません。 



レグザリンク対応 
東ち レコーダー 


HDM 陆力端テへ 


HDMI ケーブル 


HDMI 入力1〜4端テのどれかへ 
(前面の HDMI 入力己端テにも接続できます） 


※本機の「レゾ U ューシヨンプラス」と同様の高画質機能を備えた機器を接続した場合、本機の機能との相互作用で画面のノイズび目立 
つことびあります。その場合には、接続機器の高画質機能または本機の「レゾ U ューシヨンプラス設定」（操作編 ( il す）をオフにして 
<ださい。 

参レグヴ IJ ンク対応の東芝レコーダーについては、巧!すの回をご覽ください。 

■ HDMI 端子について 

•本機には HDMI および DVI 機器を接続できますび、接続する機器によっては映像や音声び出ないなど正常に動作しない場合びあります。 
参本機の HDMI 入力端テび対応している入力信号および HDMI ケーブルについては巧すデをご覧ください。 

参 DVD などの再生時に、音声の出始めびかし途切れることびありますび、これはデジタル信号の判定のためで故障ではありません。 



レグサリンク巧応のま泛レコーダーの場合 


HDMI ケーブルで接続するとき ( DVD 、 BD プレーヤー/レコーダーなど) 


か部機器這続 I ビデオや sa 、 BD プレ—ヤ|\レ n — ダ—を讓する 
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準備編 


か部機器を接続する 

オーデイオ機器を巧続ずる 


デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で聴 < とを 


• ミニコンポなどの音響システムに接続するとき 

-本機の音量を最小に調整し、ミニコンポなどのオーディオ機器側で音量を調節してご使用ください。 

• 才ーディオ機器び対応しているデジタル音声入力に従って、「光デジタル音声出力」厂87ザの設定をしてください。 

#ヴンプリングレートコンパーターを内蔵した MD レコータ'—や DAT に接続するとき 

• MD レコーダーや DAT の光デジタル音声入力端テに接続すれば、高音質で録音して楽しむことびできます。 

• 「光デジタル音声出力」 |8巧 を「 PCMJ に設定してください。 

• MPEG -2 AAC デコーダーに 接続するとき 

• デジタル放送の MPEG -2 AAC 方式の信号を、 MPEG -2 AAC デコーダーで楽しむことびできます。 

-「光デジタル音声出力」®^を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。 

、チューナー背面 



※光デジタル音声出力端子はドアでふさびっていますび、 
方向を確認してそのままプラグを差し込んでください。 


デジタル音声出力 J — f I //み 


この製品はドルビーラボラトリーブから 
の実施権に基づき製造されています。 
Dolby、 ドルビ-およびタブル D 記号は 
ドルビーラボ5トリーブの商標です。 


,地上デジタル， 
アンテナ入た 


光デジタル 
音声入力端テへ 


オーディオ用光デジタルケーブル 


た H 口 mi 


© 


※光デジタルケーブルのプラグには2種類の形状びあります。 
接続する機器の端テ形状に合ったケーブルをお買い求め < ださい。 
本機側に差し込むプラグの形状は、です。 



レグザリンクが応の才—デイオ機器で聴<とを 


>レグヴ U ンク対応のオーディオ機器を本機(チューナー）に HDMI ケーブルで接続すれば、本機の U モコンでオーディオ機器の 
音量を調節するなどの操作びでさます。（モニターの HDMI 入力6端テではレグヴ U ンクの動作はしません） 

けーディオ機器の HDMI 入力端テにレグヴ U ンク対応機器 (HDMI 連動機器)を接続することびできます。 

>才~デイオ機器び対応しているデジタル音声入力に従って、「光デジタル音声出力」巧?^の設定をしてください。また、必要 
に応じて 「 HDMI 連動設定」171^をしてください。 


《 ARC 対応のオーディオ機器を、 ARC 対応の HDMI ケーブルで 
HDMI 1入力1 ( ARC ) 端テに接続する場合は不要です。 

光デジタル 

オーディオ用光デジタルケーブル音声人力端テへ 



レグザリンク対応 
■ オーディオ機器 ■ 



HDM 入力端テへ HDM 出力端子へ 


HDMI ケーブル 


HDMI ケーブル 


HDMI 入力1〜4端テのどれかへ 
输面の HDMI 入力己端テにも接続できます） 


参光デジタル音声出力端テからは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号び出力されます。ただし、音声メニュー、音声調 
整、お好み調整、ドルビーボ U ュームの効果は得られません。（ドルビー DRC の効果は、ドルビーデジタル音声び記録された映像ソフ 
卜などの視聴時に、 IJ ニア PCM 信号び出力される場合に得られます） 

•サンプ IJ ングレートコンバーターを内蔵していない MD レコーダーには、デジタル信号での録音はでさません。 

• MPEG -2 AAC 、 ドルビーデジタル音声の場合には、主音声•副音声の切換は本機では行われません。 MPEG -2 AAC デコーダー、ド 
ルビーデジタ>1レデコーダー側で切り換えてください。 

• HDMI 入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはでさません。 

• 「2030」（操作編巧たつの表示では音声遅延量び大さいため、オーディオ機器からの音声び使用でさません。 

• HDMI ケーブルおよび本機の HDMI 端テにっいては、巧?すをご覽ください。 

参レグヴ U ンク対応のオーディオ機器(推奨機器)にっいては、面ミデの凸をご覽ください。 


か部機器を績する才|ディオ8雲続する 
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か部機器を接続する 

オーデイオ機器を巧続ずるっづき 


アナログ音声端子付のオーディオ機器で聴 < とを①チューナーに接続する 


• チューナーの音声出力(固定)端テを使って、アナ□グ音声入力端テ付のオーディオ機器に接続することびできます。 
• 音量はオーディオ機器側で調節します。 



アナログ音声端子付のオーデイオ機器で聴 < とを®モニターに接続する 


•モこターの音声/外部ウーファー出力(可変)端テを使って、アナ□グ音声入力端テ付のオーディオ機器に接続することびでさます。 
• 音量は本機の U モコンおよびオーディオ機器の両方で調節できます。（オーディオ機器の音量をゼ□にしないでください） 



一で置かなお音を楽しみたいとを 


•モニターの音声/外部ウーファー出力(可変)端テに外部アンプとウーファーまたはアンプ内蔵のサブウーファーなどを接続し 
ます。 

•外部アンプとウーファーまたはアンプ内蔵のサブウーファーにウーファー用のフィルターびない場合は、「音声/外部ウー 
ファー出力」188デを「外部ウーファー出力」に設定してください。 

《「外部ウーファー出力」に設定した場合、高音域の音声は出ません。また、音声(低音)はモノラルになります。 

《ウ~ファ~用の出カレベルやフィルタ~周波数を本機で設定でさます。「お好みの音声に調整する」（操作編|1面す）一「低音 
強調(外部ウーファー)」（操作編|1防）をご覧ください。 

《ウーファーの音量はテレビ側の音量に連動します。テレビの音量を適切に調節したあとでウーファー側でも音量を調節し 
て < ださい。 

《音声メニューび「標準」の場合は、外部ウーファー出力(可変)端テからの音声び出ないことびあります。その場合は、上記の 
「低音強調(外部ウーファー)」の「ウーファーレベル」で設定してください。 



•チューナーの音声出力（固定)端テおよびモニターの音声出力(可変)端テからは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のアナ□グ信号 
び出力されます。ただし、音声メニュー、音声調整、お好み調整の効果は得られません。 

-ドルビーボ IJ ュームの効果はチューナーの音声出力（固定)端テでは得られません。モニターの音声出力(可変)端テでは得られます。 
-ドルビー DRC の効果は、ドルビーデジタル音声び記録された映像ソフトなどの視聴時に得られます。 




























































































































































































準備編 


本機のスピーカーを 5. 1 ch サラウンドシステムのセンタースピーカーとして使用ずる (55 X 2 のみ） 


•己 Ich サラウンドを楽しむ場合、本機の専用スピーカーをセンタースピーカーとして使用することびできます。 

• じ(下の接続をして、「センタースピーカーモード」 [88^ の設定をしてください。 

《 AV アンプによっては、センター出力端子の音声と、左ちスピーカーの音声のタイミングびずれることびあります。その場合に 
は、外部アンプのセンターチヤンネル用の音声デイレイで調整してください。 



外部アンプのセンター出力端子へ 
《センタースピーカー接続端 
テではな<、プ I 」アンプ出力 

(PRE OUT CENTER など)に接 

続して < ださい。 



か部機器を接続する 

ゲーム機を接続ずる 


• ゲーム機はモニターのビデオ入力4、 HDMI 入力6のどちらかに接続して楽しめます。ゲーム機を接続した入力を選択して、「映 
像メニュー」(操作編 197 デ ) を「ゲーム」に設定してください。 

• 必要に応じて「外部入力設定」 [86^ をしてください。 



か部機器4^讓書才|ディオ8を讓する\ダ|ム機を讓する 
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か部機器を接続する 

パソコンを巧続ずる 


• HDMI 端テ付のパソコンを接続することびでさます。 

• HDMI - DVI 変換ケーブルを使えば、 DVI 出力端子付のパソコンも接続することびできます。本機から音声を出す場合には、 
HDMI - DVI 変換ケーブルを HDMI 入力4端テに接続し、 HDMI 4 アナ□グ音声入力端テに音声用コードも接続してください。 

•外部モニターで表示でさるようにパソコンを設定してしてください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 

• 必要に応じて「外部入力設定」 |8朽 をしてください。 

※レグヴ U ンク対応の東芝パソコンの場合は、必要に応じて 「 HDMI 連動設定」17すすをしてください。 

《モニターの HDMI 入力6端テではレグヴ U ンク （ HDMI 連動)の動作はしません。 




参レグヴ IJ ンク対応東芝パソコンについては、02すの回をご覽ください。 

•パソコンから、本機び対応しているフォーマットの信号を入力してください。対応している信号フォーマットや条件などについては、 
操作編 fiB すをご覧ください。 

•本機び対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機び認識でさないことびあります。 

•パソコンの DVD 再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きび不自然になったりする場 
合びあります。 

• HDMI ケーブルについては、巧すすをご覽ください。 






















































































準備編 


か部機器を接続する 

ムービーカメラを巧続ずる 


•ムービーカメラ（ビデオカメラレコーダー)などのポータブル機器は、本機(チューナー)前面とびら内の端テを使用すれば、接 
続や取りはずしのとさに便利です。（背面の端テやモニターの入力端テち使用でさます） 

• 本機はデジタルビデオカメラレコーダーの DV 端テとの接続はできません。 

• 映像 • 音声用コードで接続した場合は、映像 • 音声コードで接続した場合は、 480 i (標準画質)の映像でだけ視聴できます。 
•八イビジョン対応のビデオカメラレ〕ーダーの場合、八イビジョン画質で視聴するには HDMI ケーブルで接続します。 （ D 端子 
ケーブルで接続するとさは、背面の端テをご使用ください） 

• 必要に応じて「外部入力設定」 I 扼すをしてください。 



か部機器を績する个ビ—カメラを讓する 


参 HDMI ケーブルおよび本機の HDMI 端テについては、（3すデをご覽ください。 
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か部機器を接続する 

USB 機巧を接続ずる 


US 己キーボードや USB マウスを接続する 


• USB キーボードを接続すれば、ブ□ー ドバンド'機能(操作編巧^)などで文字入力をするときに便利です。 

• USB マウスを接続すれば、ブ□ー ドバンド機能の画面操作時に便利です。 

• USB キーボードと US 目マウスに限って、 US 目八ブを使用して各]台を同時使用することびできます。 



メモリーカードリーダーやデジタルカメラ、 USB メモリーを接続する 


• US 目接続に対応しているメモ U —カード U —ダーやデジタルカメラ、 USB メモ U —などを接続して、写真 ( JPEG ファイル） 
を本機の画面で見ることびできます。（操作編1 75 ザ） 

《暗号化や指紋認証などのセキュ U テイ機能を有効にした機器や記録メディアなどは、本機では使用できません。 


• US 巨機器の抜を差しをするとをは、本体またはリモコンの電源ボタンで本機の電源を切ってください(写真を見てい 
る場合は、終了してから電源を切ってください)。電源が r 入」の状態で US 目機器の抜き差しをしたり、写真を見ている 
ときに電源を切ったりすると、メモリーカードなどに記録されているデータが破壊されることがあります。 

• それぞれの機器の動作や取扱いなどについては、機器の取扱説明書ちよくお読みください。 




>すべての US 目機器の動作を保証するものではありません。 


か部機器をち続する 


US 目機器を接続する 
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準備編 


か部機器を接続する 


本機の IJ モコンで HDMI 連動機器を操作ずるための設定をずる 


>レグヴ U ンク対応機器 ( HDMI 連動機能対応機器)でレグヴ U ンクの機能や各種の連動機能を使う場合は、必要に応じて LU 下の 
設定をします。（お買い上げ時は手順2のイラストに表示された設定になっています） 


I 説メ ニ ユ-1 ( ふたの中 } を巧し、▲•▼と I 決定! で「レグ 

ザリンク設定」吟 「H D M I 連動設定」の順に 
進む 


2 


設定する項目を▲•▼で選んで g を巧し、 
表の手順で設定ずる 


•本機の電源を「待機」にしたとさに、連動機器の電源 
わ「待機」になる機能です。（録画中の機器など、動作 
状態によっては「待機」にならない場合びあります） 

〇 ▲•▼で r 連動する」または r 連動しない」を選び、防定 I を 
巧す 

※「省エネ設定」巧57の「無操作自動電源オフ」、「才 
ンエアー無信号オフ」、「外部入力無信号オフ」や、 
「オフタイマー」（操作編14です）の各機能によって 
本機の電源び「待機」になった場合も、連動機器の電 
源び「待機」になります。 

•本機に接続したレグヴ U ンク対応東芝パソコンか 
らの映像を見る場合に、パソコンの画面の形式や映 
像に応じて、本機び自動的に画面サイズや映像メ 
ニューの設定を切り換える機能です。 

〇 ▲•▼で r 使用する」または r 使用しない」を選び、@を 

_巧す_ 

• レグヴ U ンク対応のオーディオ機器とそのスピー 
カーを接続している場合に、本機の U モコンで！;(下 
のことびでさます。 

-音声を本機から出すか、、オーディオ機器のス 
ピーカーから出すかの切換え 
. 音声を、オーディオ機器のスピーカーから出す 
場合の音量調節 

〇 ▲•▼で r 使用する」または「使用しない」を選び、防定 I を 
押す 


• レグヴ U ンク対応の、オーディオ機器との音声連携 
機能を使うかどうかを設定します。 

• オーディオ機器び本機と音声連携可能な機種であ 
り、かつオーディオ機器から音声び出る状態になつ 
ているときに設定できます。 

〇 ▲•▼で r 使用する」または「使用しない」を選び、防定 I を 
巧す 


•「 AV システム連動」を r 使用する」に設定した場合に、 
優先するスピーカーを選択することびできます。こ 
の機能は本機の電源び r 入」のとさに働さます。 

〇 ▲•▼で W 下か 5 選び、良定 I を巧す 
• テレビ スピーカー 

本機のスピーカーから音声び出ます。 

• AV システム スピーカー 

オーディオ機器の電源び「入」のときは、オーディ 
才機器のスピーカーから音声び出ます。 

※「通常モード」（操作編 rar ) 選択時の本機のへッ 
ドホーン端テは、本機のスピーカーから音声び出る 
条件のときに使用でさます。 


項目 

説明および操作手順 

連 H 
動 D 
機 M 
能1 

• HDMI 連動機能を使用するかどうかを設定します。 

〇 ▲•▼で r 使用する」または r 使用しない」を選び、@を 
巧す 

テ連 
レ動 
ビ機 
入器 
力 i 
切 
換 

•連動機器の再生操作をしたとさに、本機び自動的に 
入力切換をして、その機器を選択する機能です。（本 
機の電源び「入」の場合） 

〇 ▲•▼で r 連動する」または r 連動しない」を選び、@を 
巧す 

連 

動 

機 

器 

i 

こ 

ビ 

電 

源 

•連動機器の再生操作をしたとさに本機の電源び 
「入」になり、連動機器の電源を「待機」にしたときに 
本機の電源ち「待機」になる機能です。 

〇 ▲•▼で r 連動する」または r 連動しない」を選び、 [ホ 定格 
巧す 

《この機能と、「連動機器^テレビ入力切換」を「連動 
する」に設定しておくと、本機の電源び「入」になつ 
たあとに自動的に入力び切り換わります。 


参本機び認識できるレグヴ IJ ンク対応機器の台数は、オーディオ機器]台、東芝レコーダーは3台まで、東芝パソコンは1台です。 
♦モニターの HDMI 入力目端テにレグヴ U ンク対応機器 ( HDMI 連動機器)を接続しても、連動動作はできません。 

•「 AV システム音声連動」の対応機器については、すの且をご覽ください。 


心 
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A V システム連動 使用する 
A V システム音声連動 使用する 
優先 スピーカー テレビ スピーカー 


PC 映像連動 使用する 


テレビ^連動機器電源オフ 連動する 


連動機器^テレビ電源 連動する 


HDM I 連動設定 



HDM I 連動機器リスト I 

連動機器^テレビ入力切換 連動する 


HDM I 連動設定 


USB 八ードディスク設定 
録画再生設定 


内蔵八ードディスク設定 


レグザリンク設定 


か部機器を接続する 


本機のリモ n ンで HDMI 連動機器を操作するための設定をすス 


テレビ1連動機器電源オフ 


PC 映像連動 


A Vシステム連動 


AV システム音芦連動 


優先スピ—力— 




























インターネツトに巧続する 

インターネツトを利用ずるための接続をずる 


♦すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機の LAN 端テとルーターの LAN 端テを市販の LAN ケーブルで接 
続するだけです。 

♦初めてインターネットを利用する場合は、通信事業者やプ□バイダー（インターネット接続業者）との契約び必要です。通信 
事業ちまたは取扱いの電気店などにご相談<ださい。 

• 接続ち法でご不明な点は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にお問い合わせください。 

• 接続び終わつたら、必要に応じて次ページの「通信設定」をしてください。 


• LAN ケーブルを抜を差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 

モデムとルーターび一体化されている場合ちあります。それぞれの取扱説明書ちよ<お読み<ださい。 


— 漏厂 


TOSHIBA 

品名液晶のラーテレビ 
形名 TT - X 2 (チューナー部） 


ぉ爲 JO / 

、回 

定巧電圧 

10 0 V 〜 

定格;‘肖費電力 

W 

定格周涨数 

50/60 Hz 

巧式をれまま 


0 


較 


—-(な）-務- 

©戀 


(§) 


2.4 DS 1 

■ ■ 


この製品はドルビーラボラトリーブから 
の実施権に基づき製造されていまず。 
Dolby、 ドルビーおよびタブル D 記号は 
ドルビー5ボラトリーブの商標です。 



ルーター 

(ひかり TV 利用時は 
IPv 6 対応品） 


1 (ARC) 2 3 4 

1^51 

HDMI 入力 HiDmi 


^ WAN 端テ 
_ LAN 端テ 


チューナー背面 


LAN ケーブル 



LAN ケーブル 

—I 

LAN 端テへ 


"►コ 




4 インターネットか5 

ADSL モデム 

價話回線で ADSL 利用時） 

ケーブルモデム 

( CATV でインターネッ h 利用時) 

回線終端装置または VDSL 装置 

(光回線でインターネット利用時) 


な疑皆利用中の 




参本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はでさません。これらの機器によっては、パソコンでの設定び必要な場合びあります。 
•本機はダイヤルアップ通信や ISDN 回線などでインターネットを利用することはでさません。 

•この取扱説明書で図示していない機器び接続されているときは、正常に通信できない場合びあります。 

ルーターなどび正しく設定されていない回線に本機の LAN 端テを接続すると、本機び正常に動作しないことびあります。 

LAN ケーブルは、カテコ ' U 已 （ CAT 己）と表示された規格上のものをご使用ください。ひかり TV 、 アクトビラビデオ、 Yahoo ! 
JAPAN . YouTube、Ts TV、TSUTAYA TV などの動画ヴービスをご利用の場合には、カテ 3 U 3 と表示されたケーブルでは正しく 
視聴でさないことびあります。 

本機の LAN 端テは、必ず電気通信端末機器の技術基準認定品ルーターなどに接続してください。 

通信事業者およびプ□バイダーとの契約費用および利用料金などは、ご自身でお支払い<ださい。 

1 ソ下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プ□バイダーなどにお問い合わせください。 

• ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことびあります。 

-一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことびあります。 

-プ□バイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合びあります。 

• 回線の状況によっては、うまく通信できないことびあります。 

-モデムについてご不明な点など。 


でさること 

内容 

言己載ページ 

ブ□ードバンドメニュー 

•本機に用意されているブラウヴ「インターネット」、 「 Yahoo !」 APAN 」 からイン 
ターネットにアクセスして、さまざまな情報を見ることびでさます。 

• 「アクトビラ」、 [ T's TV」、[TSUTAYA TV 」、「 YouTube 」 のヴービスび楽しめます。 
•「ひかり TV 」 の多チャンみレ放送やビデオび楽しめます。 

操作編 巧!^ 
-[96^ 

データ放送の 
双ち向サービス 

•データ放送の双ち向サービスを利用して、クイズ番組に参加したり、ショッピング 
番組で買物をしたりすることびでさます。 

※本機は電話回線を利用した双ち向サービスには対応しておりません。 

操作編 [2^ 

E メール録画予約 

•外出先などから、携帯電話やパソコンを使って E メールで録画予約をすることびで 
さます。 

操作編 




インタ—ネットに巧続する 


インタ—ネットを利用するための接続をする 
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準備編 


•「 LAN 端テ設定」び正しいか、テストび始まります。 

〇接続テストが終わった5、^を押す 

-正しく接続でさなかった場合は、次ページの「通信 
設定の接続テスト結果について」をご覧< ださい。 


• ドメイン名を IP アドレスに置き換える機能を持ち、 
IP アドレスで特定されている DNS サーバーを設定 
しよ9 〇 

※ 「 IP アドレス自動取得」を「しない」に設定した場合 
は、 「 DNS アドレス自動取得」は自動的に「しない」に 
設定され、「する」にはできません。 DNS アドレスを 
手動で設定してください。 

ODNS アドレスを自動取得できる場合は、◄•►で「す 
る」を選ぶ 

■ DNS アドレスを自動的に割り当て5れないネッ 
トワーク環境の場合 
① ◄•►で r しない」を 選ぶ 
( D 「 DNS アドレス（プライマリ）」を▲•▼で 選び、 
LU 〜 [ H ( 日)で入力する 

④ 「 DNS アドレス（セカンダリ）」を▲•▼で 選び、 
LU 〜 [ H ( 日)で入力する 

- ® と④では〇〜2日己の範囲の数字(左端の欄は 
日じ(外)を4箇所の欄に入力します。 

-欄を移動するには、►を押します。 

© 夕詞を押す 


♦インターネットとの接続時にプ□キシ（代理）ヴー 
ノ く一を経由する場合に設定します。 

• ご契約のプ□バイダーから指定びある場合にだけ設 
定してください。 

• ここでのプ□キシ設定は HTTP に関するものです。 

〇 ▲•▼で r 使用する」を選び、 I 決定 I を押す 
e ▲•▼で「ヴーパ’一名」を選び、@を押す 
© ヴーバー名を入力する 

• 文字入力のしかたは、操作編の12言寻"をご覧ください。 
-入力でさる文字は半角英字/半角数字で、記号は 
半角の!"#〇/〇 &()*+，-.:;く二>@[ ¥いリ~?_/です。 

〇 ▲•▼で「ポート番号」を選び、 [ U 〜 [ ia ( o ) でポート番 
号を入力する 

0 ▲•▼で r 設定完了」を選び、[夕詞を押す 


I IP アドレス インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の番号です。形式は、最大3ケタの数宇4組を点で区切っ 
た形になっています。（例：111 .1 1 2.XXX.XXX) 

■ DNS サーパー ドメイン名 ( XXX . co . jp など)を IP アドレスに置き換える機能を持つヴーパーで、本機では自動的に取得されます。自 
動で取得できない場合は、手動で、プ□バイダーからの資料で指定された DNS アドレスを「プライマ1」」に入力します。こつある場合 
は、もう一ちを「セカンダ IJ 」 に入力します(例： 111.1 に. XXX . XXX )。 ご契約のプ□バイダーによっ " C は、「ネームサーパー」、 「 DNS 1/ 
DNS 2 ヴーバー」、 r ドメインヴーパー」などと呼ばれることびあります。 

■ヴブネットマスク ネットワークを区切るために、端末に割り当てられる IP アドレスの範囲を限定するためのものです。(例：2已已 .2 已已. 
xxx . xxx ) 

■デフォルトゲートウェイ ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用するルーターなどの機器を指定するためのをのです。 
IP アドレスで特定されています。（例:11 1.1 1 2.XXX.XXX) 

■ プ□キシ ご契約のプ□バイダーから指定びあるとさだけ設定してください。（例： proxy . xxx . xxx . xxx ) 

この設定をすると、 HTTP プ□キシサーバーからファイアウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウヴにデータ 
を高速で送ることびでさます。 

■ MAC アドレス ネットワーク上に接続されている機器の識別のために、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。 
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• MAC アドレスび表示されます。 

〇 MAC アドレスを確認した5、 ref ] を押す 


インターネツトに巧続する 


インターネツトを利用ずるための設定をずる 


2 


臨 司 (ふたの中)を巧し、▲•▼と 防定 I で「巧期 
設定」今 r 通信設定」の順に進む 

設定ずる項目を▲•▼で選んで g を押し、 
表の手順で設定ずる 

• 次ページの「お知らせ」ちご覧ください。 


《「ひかり TV 」 を利用する場合は、な?^もご覧ください。 


説明および操作手順 


♦インターネットに接続するために、本機に割り当て 
られる固有の番号を設定します。 

※ rip アドレス自動取得」を r しない」に設定した場合 
は、 「 DNS 設赴の 「 DNS アドレス自動取得」び自動的 
に r しない」に設定されます。その場合は、 DNS アド 
レスを手動で設定してください。 

〇 IP アドレスを自動取得できる場合は、◄•►で「する」 
を選ぶ 

■ IP アドレスを自動取得できないネットワーク環境 
の場合 

① ◄•►で r しない」を選ぶ 
(D rip アドレス」を▲•▼で選び、じ J 〜圆 ( 0 ) で入 
力する 

④ r ヴブネットマスク」を▲•▼で選び、 [U 〜圆 
の) で入力する 

④ 「デフォルトゲートウエイ」を▲•▼で選び、 し11 
〜(日)で入力する 

- ® 〜④では〇〜2日己の範囲の数字(左端の欄は 
日じ(外)を4箇所の欄に入力します。 

-欄を移動するには、►を押します。 

© み詞を押す 


接続テス 


通信設定 



DNS 設定 自動取得 
プ□キシ設定 使用しない 
MAC アドレス I 


接続テスト 


DNS 設定 


プ□キシ設定 


S 


IP アドレス設定 
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インターネツトに巧続する 


インターネツトを利用ずるための設定をずる 


つづを 



IP アドレス設定について 

本機に接続されたルーターの DHCP 機能 ( IP アドレスを 
自動的に割り当てる機能)び日 N のとさは、「自動取得」を 
「する」「しない」のどちらでも設定でさます。 

(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定し 
た場合は手動での設定び必要です） 

参ルーターの DHCP 機能び OFF のとさは、「自動取得」を 
「しない」にして、手動で設定してください。 

•手動で設定する際は、他の接続機器と IP アドレスび重複 
しないように設定してください。また、設定する固定 IP 
アドレスはプライベートアドレスでなければなりませ 
ん。 

•設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルーター 
の□一カル側に設定された IP アドレスのネットワーク 
ID 部分びそれぞれ同じであることを確認してくださし、 
(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください） 

I DNS 設定について 

参本機に接続されたルーターの DHCP 機能び日 N のとさ 
は、 DNS アドレスの「自動取滸を「する」「しない」のど 
ちらでち設定でさます。（通常は、「する」に設定してくだ 
さい。 r しない」に設定した場合は手動での設定び必要で 
す） 

参本機に接続されたルーターの DHCP 機能び日 FF のとき 
は、 DNS アドレスの「自動取得」を「しない」にして、プ 
□バイダーから指定されたをのを手動で設定してくだ 
さい。（プ□バイダーによって設定ち法び異なることび 
あります。プ□バイダーとの契約内容に沿った設定を 
して < ださい） 

I LAN 端子設定の接続テスト結果について 

•接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、 
下を確認してください。 

0 ) LAN 端テの接続状態と 「 LAN 端テ設定」を確認する 
• 正しく接続•設定されているかご確認ください。 
設定内容については、ルーターの設定内容に関係 
することびありますのでごを意ください。（ルー 
ターの設定については、ルーターの取扱説明書を 
ご覽ください） 

(2) ネットワーク環境の接続確認 

-1ソ下の手順で本機と同ーネットワーク上に接続 
されたパソコンからインターネットに接続でさ 
るか確認します。 

〇パソコンのインターネット-ブラウヴ (Internet 
Explorer など)を起動する 

© URL 欄に 「 WWW . toshiba . co . jp 」 を入力し、ぺ一 
ジび表示されることを確認する 
-ページび正しく表示されない場合は、接続され 
ているパソコンやルーターの設定び正しいか 
確認してください（詳しくは、パソコン、ルー 
ターの取扱説明書をご覽ください)。この場合、 
本機の問題ではない可能性びあります。 

I PPPoE 設定について 

• 本機では PPPoE の設定はでさません。 PPPo 曰まルー 
ター側に設定してください。（設定にはパソコンび必要 
です） 


V ンタ—ネッた接続する^^^ v > 夕—ミトを利用するた§謹をする 
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準備編 


I あらかじめ、 r 通信設定」 [7 巧 をしてください。 

f 臨 司 (ふたの中)を巧し、▲•▼と I 決定 I で「初期 

I 設定」吟 riPTv 設定」の順に進む 


初期設定 


はじめての設定 


リモコン設定 


アンテナ設定 


チャンネル設定 


■ 


^一夕放送設定 


地デジ機能設定 
B - CAS 力ードの確認 
ソフトウェアのダウン□ード 
設定の初期化 


2 


設定ずる項目を▲•▼で選んで g を押し、 
表の手順で設定ずる 


I PTV 設定 


ットワーク設定 


サービスプ□バイダー選択 


I PTV スキヤン 


接続テス 


システム情報 



>集合住宅(マンシヨンなど）で PNA 装置を使用している場 
合は、 IPTV の視聴はでさません。 

>本機ではルーターの設定はでさません。ルーターによって 
はノ くソコンでの設定び必要な場合びあります。 
aU 下について詳綱ま、 NTT 東日本、または NTT 西日本にお 
問い合わせください。 

-フレッツ回線を用いて通常のインターネット接続をす 
るには、 PPPoE に関する項目をルーターに設定する必 
要びあります。 

• パソコンで IPv6 サービスを使用する際の制限事項。 

> IPTV を視聴中にパソコンなどでインターネットを使用す 
ると、 IPTV の映像や音声び乱れることびあります。 

>テレビサービスび利用でさるよラになるまでには、かなり 
の時間びかかる場合びあります。 


インターネツトに巧続する 

ひか D TV を視聴ずるための設定をずる 


争ひかり TV は、光回線 ( NTT 東日本、または NTT 西日本のフレッツ回線)を利用して多チャンネル放送やビデオなどび楽しめる 
有料のブ□ー ドバンド映像配信サービスです。詳しくは、操作編 193 ザをご覧ください。 

争フレッツ回線を利用するには、 NTT およびプ□バイダーとの契約び必要です。 

• ひかり TV を視聴するには、あらかじめ申込みび必要です。 


ひかり TV のお Rg い合わせ-お申し込みはこち S か S ^ 

お電話での 
お巧い合わせ 

證0120-001144 

ひかり TV カスタマーセンター 営業時間1 日:日日〜 21:0 日 年中無休 

ホー ムぺ ージ 

http :// www . hikaritv . net / 


♦接続については 丘4 デをご覧ください。 


説明および操作手順 

• ご契約の回線を選んでください。 

〇 ◄•►で下か5選び、 防定 I を押す 

「 NTT 東日本」 

「 NTT 西日本」 

© フレッツ光ネクストを利用している場合は、 ◄> 
で r はい」を選び、@を押す 

• サービスプ□バイダーび一覧表示されます。 

〇契約しているプ□バイダーを▲•▼で選び、岡を押 
す 

© 確認画面び表示された！5、 I 決定 I を押す 


• ひかり TV の場合は、申込後に発行される資料に記 
載されている内容を入力します。 

-文字入力のしかたは、操作編の 126 すをご覧くださ 
い。 


• IPTV のテレビサービスで視聴でさるチャンネルを 
設定します。 

〇 IPTV スキャンをする場合は、◄•►で r はしりを選び、 
防詞を押す 

• スキャンび始まります。 

• 中止する場合はを押します。 

© 設定の内容を確認する場合は、◄•►で r はい」を選び、 
防詞を押す 

©内容を確認した5、@を押す 

-ページび複数ある場合は、▲•▼で切り換えられ 
ます。 

-テレビサービスび開通していないと、 IPTV スキャ 
ンはでさません。 

- IPTV スキャンの設定には数分かかる場合びありま 
す。 


争接続と設定び正しいか、テストび始まります。 

• 中止する場合はを押します。 

-エラーメッセージび表示された場合は、メッセージ 
に従って対処してください。 


• システム情報び表示されます。 

- 「 DRM 番号」は、ひかり TV サービスで利用される受 
信機固有の番号です。契約をする場合などの参考 
情報です。 


インタ—ネツた接続 I ひ STV を視聴するた慧謹をする 


目 

項 


ネットワ—ク設定 


ヴ—ビス 

プ□バイダ—選択 


基本登録 


IPTV スキヤン 


接続テスト 


システム情報 
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各種機能を設定する 

地デジ機能の設定をずる 


•地上デジタル放送では、タイムシフトマシン録画とマルチ画面表示(操作編131デ）びできます。ここでは、この地デジ機能を使 
用するための設定をします。 

• タイムシフトマシン録画は、指定した曜日-時間帯に最大8チャンネルの地上デジタル放送を自動的に同時録画する機能です。 
録画された番組の視聴や検索、保存のしかたについては、 r 過去の番組を見る〜タイムシフトマシン〜」(操作編142ザ）の章をご覧 
<ださい。 

•「はじめての設定」田5^で自動設定された内容から変更したい場合にじ(下の手順で設定してください。 


基本チヤンネル設定 


•地デジ機能で使用する基本チャンネルを設定します。 

ここで設定された地デジのチャンネルは、タイムシフトマ 
シン録画とマルチ画面表示で使用するチャンネルに自動 
設定されます。ただし、設定したチャンネルの数び8の場 
合、マルチ画面表示に使用されるのは 3 ケタのチャンネル 
番号びルさい順に 7 チャンネルまでです。 

《次ページの「タイムシフトマシン録画」び「する」に設定され 
ているとさは「基本チャンネル設定」はでさません。その場 
合は、先に「タイムシフトマシン録画」を「しない」に設定し 
て < ださい。 

7 1説む1 ( ふたの中 } を巧し、▲•▼と 防定 I で r 巧]期設 

定」今 r 地デジ機能設定」吟 r 基本チャンネ 
ル設定」の順に進む 



•I 決定Iを押すたびに囚と□び交互に切り換わります。 

使用するチヤンネルにゾびつくようにします。 

• 最大8チヤンネルまで選択することびでさます。 
•基本チヤンネルを変更すると、タイムシフトマシン 
録画とマルチ画面表示のチヤンネルち変更されます。 
※タイムシフトマシン録画のチヤンネル数び変更さ 
れた場合、それまでに保存されていたタイムシフ 
トマシン録画番組はすべて削除されます。 


n 選択が終わった！5、▲•▼•◄•►で r 設定完 
け了」を選んで固を押ず 

• タイムシフトマシン録画のチヤンネル数び変更され 
なかった場合は、次の手順4の操作はありません。 
設定変更の処理び始まります。 

4 確認画面で、◄•►で r はい」を選んで岡を 
押ず 


基本チャンネル設定 

タイムシフトマシン録画のチャンネル数も変更されます。 
タイムシフトマシン録画番組はすべて削除されます。 

よろしいですか？ 

はいIいい方 


• 設定変更の処理び始まります。 

• 「しん^え」を選んだ場合は、手順2の画面に戻ります。 

5 「設定を変更しました。」が表示された！5、 
防定階 押ず 



•「地デジ機能チャンネル設定」をしたあとで、「はじめての設定」〔菌すや「初期スキャン」〔墅すをすると、地デジ機能の設定チャンネル 
び変更されることびありますので確認してください。 


















準備編 


タイムシフトマシン録画設定 


タイムシフトマシン録画、録画チヤンネル、録画時間、シス 
テムメンテナンスについて設定します。 

r 輕をみふたのがを 押し、▲•▼と 医 I で「巧]期設 
定」吟 r 地デジ機能設定」吟「タイムシフト 
マシン録画設定」の順に進む 


地デジ機能設定 

基本チャンネル設定 
タイムシフトマシン録画設定 


マルチ画面チャンネル設定 


2 


▲•▼で項目を選択して I 決定 I を押し、仪降の 
手順で設定ずる 


I 


タイムシフトマシン録画設定 


タイムシフトマシン録画 


録画チャンネル 
録画時間 

システムメンテナンス 



• タイムシフトマシン録画をするかしないかを設定します。 

• 「基本チヤンネル」、「録画チヤンネル」、「録画時間」、「システ 
ムメンテナンス」を変更する場合は、あらかじめ「タイムシ 
フトマシン録画」を「しない」に設定します。 

〇 ▲•▼で r ずる」または r しない」を選び、[夕定 I を巧ず 


タイムシフトマシン録画 



• タイムシフトマシン録画をするチヤンネルを設定します。 

• 「基本チヤンネル設定」で設定したチヤンネルび初期設定に 
なつています。 

圆]| 


録画チヤンネル 

タイムシフトマシン録画をするチャンネルを設定してください。 
※設定したチャンネル数によって、タイムシフトマシン録画の 
視聴可能時間び変わります。 

※チャンネル数を変更した場合はタイムシフトマシン録画番組は 
すべて削除されます。 


〇録画するチャンネルを▲•▼で選び、@を巧ず 

• [夕定Iを押すたびに囚と□び交互に切り換わります。録画 
するチャンネルにゾびつくようにします。 

©選択が終わった!5、▲•▼•◄•►で r 設定完了」を選んで 
区当を巧す 

©確認画面で、◄•►で「はい」を選んで困を巧ず 


録画チャンネル 

チャンネ J レ数を変更した場合は 

タイムシフトマシン録画番組はすべて削除されます。 

よろしいですか？ 

はい いいを 


• 設定変更の処理び始まります。 

• 「しん^え」を選んだ場合は、手順〇の画面に戻ります。 

〇「設定を変更しました。」が表示された！5、 防定 I を巧ず 

録画時 励 n 

• タイムシフトマシン録画をする曜日と時間帯を設定するこ 
とびでさます。（チヤンネルごとの設定はでさません） 

〇録画する時間を▲•▼•◄•►で選び、 g を巧す 

• [夫定に押すたびに設定と解除び交互に切り換わります。 

• 「全設定」を選ぶと、すべての設定/解除びでさます。 

• 曜曰や時間帯のボタンを選ぶと、その列や行のすべての 
時間の設定/解除びでさます。 

圆. 



©設定が終わった!5、を巧ず 


I 地デジ日21 NHK 教育•ま京 
I 地デジ日41日本テレビ 
圓地デジ犯1テレビ朝日 
圓地デジ日61 TBS 
I 地デジ071テレビ東京 
圓地デジ081フジテレビ 
I 地デジ日31テレ玉 


視聴可能時間：過ま2日時間分 


地デジ靈〇靈をする薑籠を謹する 
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各種機能を設定する 

地デジ機能の設定をずる 


つヴを 


ァ レ^^^ァ 

• A - ドディスクは、録画を繰り返しているうちに保存デー 
夕の分裂や断片化び起こり、効率的に使用することびでき 
なくなります。システムメンテナンスをすることで、八一 
ドディスク内のデータを整理し、効率的に使用でさるよう 
にします。 

• 「システムメンテナンス」には、設定した時刻に毎日自動的 
にメンテナンスび実行されるようにする設定と、手動でメ 
ンテナンスを実行する操作びあります。 


システムメンテナンス 

システムメンテナンス時間 AM 4： 00~ AM 4 :1日^ 
システムメンテナンスの実行 ► 


システムメンテナンス時間 

• システムメンテナンスの所要時間は約]日分間です。ここ 
では、システムメンテナンスの開始時刻を設定します。 

《システムメンテナンスの実行中はタイムシフトマシン録画 
は一時中断されます。 

〇 ▲•▼で r システムメンテナンス時間」を選び、0を巧 
ず 

©◄•►で「時」、 r 分」の欄を選び、▲•▼で時刻を設定する 

• 1日分単位で設定でさます。 


システムメンテナンス時間 

タイムシフトマシン機能のシステムメンテナンスを設定します。 
設定した時間はタイムシフトマシン録画は実行されません。 


© r 時」、 r 分」の設定が終わった！5、図を巧ず 
システムメンテナンスの実行 _ 


•手動でシステムメンテナンスを実行します。 

《システムメンテナンスの実行中はタイムシフトマシン録画 
は一時中断されます。また、実行中の録画(通常の録画、予 
約録画、今すぐニュースの録画など）およびダビングは中止 
されます。 

〇 ◄•►で r はい」を選び、因を巧す 


システムメンテナンスの実;5 

本体を再起動した後にシステムメンテナンスを実行します。 
• 実行中の録画/ダビングは中止します。 

-実行中のタイムシフトマシン録画は一時中止します。 

よろしいですか？ 

はい いい又 


• 本機の電源びいつたん切れてから「入」になり、システムメ 
ンテナンスび開始されます。 

• 「システムメンテナンスを実行中です。」のメッセージび消 
えるまでお待ちください。 


7ルチ画面チヤンネル設定 


•マルチ画面(操作編 ) に表示するチャンネル設定しま 
す。 

• ここで設定したチャンネルは、番組表の動画表示(操作編 
118ず）でも使用されます。 

7 區 をみふたの中 } を押し、▲•▼と因で「巧]期 
設定」吟 r 地デジ機能設定」今 r マルチ画面 
チャンネル設定」の順に進む 



ク 


3 

4 


マルチ画面に表示ずるチヤンネルを 
で選び、図を押ず 

Ml 


_ マルチ画面チヤンネル設定 

マルチ画面、番組表の動画表おで 

使用ずる基本チヤンネルを設定してください。（最大7つ） 

EE ■ 地デジ oilNH K 総合-ま京 ] 

因 I 医] M 地デジ日 21 NHK 教育•東京 
因 I 回国 地デジ日 41 日本テレビ 
因 I 臣]圓地デジ日 51 テレビ朝日 
因 I 应] 国 地デジ061 TBS 
因 I 回国 地デジ071テレビ東京 
□ I 垣]圓地デジ日81フジテレビ 
因 I 回国 地デジ031テレ玉 


•お司を押すたびに囚と□び交互に切り換わります。 

使用するチヤンネルにゾびつくようにします。 
•最大で 7 チヤンネルまで設定でさます。 

選択が終わった!5、▲•▼•◄•►で「設定完 
了」を選んで図を押ず 

r 設定を変更しました。」が表示された！5、 
@を押ず 


型 K ジ靈 Q 謹をする^^^^!薑籠寞雲する 
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準備編 


各種機能を設定する 


3 D 機能の設定をずる 


•付属の 3 D グラス(形名： FPT - AG 日])を使って、 3 D に対応 
した目 D や放送などの映像を 3 D 映像(立体映像)で楽しむこ 
とびでさます。（操作編 


3 D 自動切換 


>本機び 3 D 映像を検出した際に、自動的に 3 D 表示をするか 
どうかの設定をすることびでさます。 

I お買い上げ時は「オフ」に設定されています。 

f 顧ち3 ( ふたのがを巧し、▲•▼と g で r 機能設 

I 定」が 3 D 設定」が 3 D 自動切換」の順に 
進む 


3 D 設定 



2 


▲•▼で下の設定か5選び、 I 決を I を押ず 



3 D …… 3 D 映像び自動的に 3 D 表示になります。 

2 D …… 3 D 映像び自動的に 2 D 表示(立体映像でな 
い通常の映像）になります。 

オフ…" 3 D 映像び検出されたとき、 3 D 表示にする 
か 2 D 表示にするかを選択する画面 (3 D メ 
ニュー)び表示されます。 


3 D D 音証番号設定 


•次ページの 「3 D 視聴制限」で使用する暗証き号を設定しま 
す。 「3 D 視聴制限」の機能を使わない場合は、 3 D 暗証番号 
を設定する必要はありません。 

•インターネットの閲覧制限や放送視聴制限で使用する「暗 
証番号設定」とは別の設定です。 


• 3 D 暗証番号を設定した場合は、忘れないようにご 
注意ください。 3 D 暗証番号を忘れた場合は、裏表 
紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にご連絡 
<ださい。 

I 設定む| ( ふたの中 } を巧し、▲•▼と I 決定 I で「機能 

設定」吟「30設定」吟「30暗証番号設定」 
の順に進む 


ク 

3 


•3 D 暗証番号の設定画面び表示されます。 

3 D 暗証番号を変更ずる場台は、変更前の 
暗証番号を [ U 〜で入力ずる 

• 新規設定の場合、この手順はありません。 

登録したい 3 D 暗証番号を亡]〜屈 Iw で 
入力ずる 

•間違えて入力した場合は、◄を押し、もう一度入力 
して < ださい。 

※入力した数字は画面には「*」で表示されます。 


3 D 暗証番号設定 


新たに登録する暗証番号を入力してください。 


暗証番号は3 D 視聴を制限する機能の設定や、3 D 視聴制限 
の解除に必要です。 

暗証番号を忘れないよラにごま意ください。 


4 


の〜 ysj ( o ) でもう一度 3 D 暗証番号を入力 
する 


3 D 暗証番号設定 


新たに登録する暗証番号を入力してください。 


ホ ネネを 


確認のため、ちラー度入力して<ださい。 


暗証番号は3 D 視聴を制限する機能の設定や、3 D 視聴制限 
の解除に必要です。 

暗証番号を忘れないよラにごを意ください。 


5 


確認画面で I 決を I を押ず 


30靈爵髮をする薑靈を謹する 
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各種機能を設定する 


3 D 機能の設定をずる 


つヴを 


7 歷ふたの中 ) を押し、▲•▼と 防を I で r 機能設 
定」今「30設定」今「30暗証番号削除」の 
順に進む 

• 暗証番号の入力画面び表示されます。 

n に!〜國脚で 3 D 暗証番号を入力ずる 

々確認画面で、◄•►で「はい」を選び、岡を 
J 押ず 


• 3 D 映像の視聴開始時に、ご注意のメッセージ画面を表示す 
るかどうかを設定します。 


1 

ク 


區を) ( ふたのが を押し、▲•▼と 防定 I で r 機能設 
定」吟「30設定」吟「30ま意表示」の順に 
進む 


▲•▼で「オン」または r オフ」を選び、 
を押ず 


I メッセージ画面び表示されるようにする場合は、「才 
ン」に設定します。 


• お子様の視覚機能への影響び懸念される場合に、 3 D 映像の 
視聴を暗証番号で制限したり、連続視聴時にを意を促すメッ 
セージび表示されるよラにしたりすることびでさます。 

7 輕をみふたのがを 押し、▲•▼と 医 I で r 機能設 
定」今「30設定」吟「30視聴制限設定」の 
順に進む 


暗証番号の入力画面び表示されます。 


2 

3 


に!〜幽(。)で 3 D 暗証番号を入力ずる 

設定ずる項目を▲•▼で選んで g を押し、 
下表の手順で設定ずる 


説明および操作手順 


• 3 D 映像の視聴を開始する際に暗証番号の入力び必 
要になるように設定することびでさます。 

〇 ▲•▼で lU 下か5選び 、I 決定 I を押す 

- 制限する …•… 3 D 映像視聴開始の際に暗証番号の入 
力び必要 

- 制限しない… 暗証番号の入力は不要 


• 3 D 映像の視聴中に、注意を促すメッセージび表示 
されるまでの時間を設定します。 

〇 ▲•▼で時間を選び、@を押す 

※メッセージび表示されないようにする場合は「オフ」 
を選択します。 


決定 


3 D D 音証番号を削除するとを 




3 D 視聴制限設定 


30注意表示 


3 □靈 i {$ する^^薑籠寞雲する 


^ 3 D 視聴制限 3 D 視聴制限タイマ— 
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準備編 


各種機能を設定する 

視聴でをる番組を制限ずる 


制限ずるために暗証番号を設定する 


• 暗証番号は、ブ□ー ドバンド機能利用時の閲覧制限機能で使 
用したり、視聴年齢制限のある番組を見たりするとさに必要 
です。 

• 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更 • 削除および 
「すべての初期化」 I さ T 言^をするとさにわ暗証番号の入力び 
必要になります。 （必要でない場合は、設定しないことをおす 
すめします） 

• 暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番 
号を忘れた場合は、裏表紙に記載の「東芝テレビご 
相談センター」にご連絡ください。 

慶^(ふたの中)を押し、▲•▼と防定 I で r 機能設 
定」今 r 視聴制限設定」今「暗証番号設定」の 
順に進む 


D 音証番号を削除ずるとを 


2 

3 


4 


暗証番号を変更ずる場合は、変更前の暗 
証番号をの〜圆 ( 0 ) で入力ずる 

•新規設定の場合、この手順はありません。 

登録したい暗証番号を□〜圆(。)で入力 
ずる 

•間違えて入力した場合は、◄を押し、もう一度入力 
して < ださい。 

《入力した数字は画面には「*」で表示されます。 


暗証番号設定 


新たに登録する暗証番号を入力してください。 


暗証番号は視聴を制限する機能の設定や、視聴制限 
の解除に必要です。 

暗証番号を忘れないようにごま意ください。 


に！〜 I •创(。)でもう一度暗証番号を入力する 


暗証番号設定 

新たに登録する暗証番号を入力してください。 
みみネみ 
確認のため、ちラー度入力して < ださい。 


暗証番号は視聴を制限する機能の設定や、視11制限 
の解除に必要です。 

暗証番号を忘れないようにごま意ください。 


夕 


確認画面で g を巧ず 


7 1説メ 1]] ( ふたの がを 巧し、 ▲•▼と I 崎で r 機能設 

定」今 r 視聴制限設定」吟 r 暗証番号削除」の 
順に進む 

• 暗証番号の入力画面になります。 

〇丘]〜國(。で暗証番号を入力する 

n 確認画面で、◄•►で r はしリを選び、困を 

ヴ押ず 


番組の視聴を制限する 


•デジタル放送では番組ごとに視聴年齢び設定されている場 
合びあります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定び 
必要です。 

• お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。 

• 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定し 
て < ださい。 

區を或ふたのがを押し、▲•▼と国で r 機能設 
定」吟 r 視聴制限設定」吟 r 放送視聴制限設 
赴の順に進む 

• 暗証番号の入力画面になります。 

□〜 [ IU で暗証番号を入力ずる 
イ•►で年離を設定し、@を押ず 

•設定できる年齢は、4歳から20歳までです。 

• 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限し 
ない)」に設定してください。 


1 


ク 

3 



• 視聴時の動作および操作は下のとおりです。 

•番細の設を無齡わ!設定たを酿もよ^^合^ 

• メッセージび表示されます。 

• ^を押し、じ J 〜固の)で暗証番号を入力してください。 

ご視聴無齡制限が設定を%含 ■ 

• 視聴年齢制限のある番組を見ることはでさません。 

• @を押し、設定び必要な項目を設定して<ださい。 


視聴で意謹を制限する^^^^!各議雙謹ずる 
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各種機能を設定する 

視聴でをる番組を制限ずるっづき 


インターネツトの利用を制限する 


♦本機のブ□ー ドバンドメニュー(操作編巧!^、 [88^. 巧!^)を使用する際に、青少年を有害サイトから保護することを意 
図したじ(下の閲覧制限機能を使用することびできます。 

• 「レグヴ版あんしんねつと」のフィルタ U ングによるアクセス制限（プ□キシ制限機能）と、アクセス先にかかわらずブラウヴ 
起動時にパスワードで利用を制限する（パスワード□ック機能)2種類の機能びあります。どちらの場合も、ブ□ー ドバンドメ 
ニューの「インターネット」、 「 Yahoo !」 APAN 」、「 YouTube 」 び巧象です。 

• 暗証番号を設定していない場合は、先に前ページの手順で設定してください。 


レグザ版あんしんねつと設定(プ□キシ制限機能) 


•インターネットにアクセスする際に、青少年びアクセスで 
さるサイトを制限するように設定することびできます。 
•次ページの「ブラウヴ起動制限設定」を「制限する」に設定し 
ている場合は、この設定はでさません。 


顧ち 3 ( ふたの がを巧し、▲•▼と医 I で r 機能設 
定」吟 r 視聴制限設定」今「インターネット 
制限設赴の順に進む 

• 暗記番号の入力画面になります。 


ク 

3 


[ U 〜腿 Jw で暗証番号を入力ずる 

▲•▼で r レグザ版あんしんねつと設定」を 
選び、 g を押ず 



▲•▼で r 閲覧設定」を選び、帖 I を押す 


レグザ版あんしんねつと設定 
レグザ版あんしんねつと 使用する 



制限ずるレベルを▲•▼で選び、防走 I を押す 


閲覧設定 

インターネット閲覧で制限したいレベルを設定して < ださい。 


I ル学生 L ソ下] 

中学生 

高校生 

大人 

各閲覧設定では L ソ下のサイトの閲覧が制限されます。 

小学生 L ソ下：有害サイト、ウェブメール、掲示板、チャット、ブ□グ、ショッピング 
中学生 ：有害サイト、ウェブメール、掲示板、チャット 

高校生 :有害サイトのみ 

大人 ：フィッシング詐欺サイトのみ 


4 



•設定するレベルに応じて、それぞれ iu 下のサイトの 
閲覧び制限されます。 

- 小学生下 ••…有害サイト、ウェブメール、掲示板、 
チャット、ブ□グ、シヨッピング 

- 中学生 . 有害サイト、ウェブメール、掲示板、 

チャット 

• 局校生 . 有害ヴイトのみ 

- 大人 . フィッシング詐欺サイトのみ 

※閲覧制限対象のサイトにアクセスするとさに、パス 
つー ドを使って一時的に閲覧設定を「大人」に変更す 
ることびできます。詳しくは、「「インターネット」で 
情報を見る」（操作編@1^ ) をご覧ください。 


5 ▲•▼で r 使用する」または r 使用しない」を 
選び、 I 決を格押ず 


レグザ版あんしんねつと 

使用する 
使用しない 

レグザ版あんしんねつとは、有害サイトか5 
子どちを守るフィルタリングサービスです。 

powered by Yah 日日!あんしんねつと 


• 「使用しない」を選択した場合は、 ref ] を押します。 


C _ r レグザ版あんしんねつと J について _ ) 

「レグヴ版あんしんねっと」は丫 ahoo !」 APAN び運営する 
「 Yaho 日!あんしんねっと」のフィルタ U ング用 URL データ 
ベースを使用したサービスです。 

有害サイトの判定にあたっては、お客様び U クエストした 
URL 情報び丫 ah 日日！ 」 APAN に送付されることをあらかじめ 
ご了承くださし UYahoo !」 APAN のプライバシーの考え方に 
ついては、 http :// privacy . yahoo . co . jp / をご参照ください） 


P 「ご利用上の注意」を読み、同意ずる場台 
〇 は◄•►で r はい」を選んで固を巧ず 

• 「いいえ」を選択した場合は、を押します。 


































厂 ブラウザ起動制限設定(パスワード□ック機能 ）I 

•起動制限巧象のブラウヴを起動する際に、暗証番号の入力 
び必要となるように設定することびでさます。 

•前ぺージの「レグヴ版あんしんねつと」を「使用する」に設定 
している場合は、この設定はでさません。 

7 區 をみ ふたの がを押し、▲•▼と 医 弓で r 機能設 
定」今 r 視聴制限設定」今「インターネット 
制限設赴の順に進む 

• 暗証番号の入力画面になります。 

のの〜協 Im で暗証番号を入力ずる 


n ▲•▼で r ブラウザ起動制限設赴を選び、 
け I 決司を押ず 



4 ▲•▼で r 制限する」または r 制限しない」を 
選び、防定 I を巧す 


ブラウザ起動制限設定 

Yahiio ! JAPAN を見5れないように制限 
でさます。 

制限する 
制限しない 

r 制限する」に設定すると、 Yahho ! JAPAN 
を起動したとさに、暗証番号の入力が 
必要となります。 


-制限する………閲覧制限対象のブラウヴを起動する 
際に、暗証番号の入力び必要 
-制限しない••…暗証番号入力は不要 


る種機能を設定する 

か部連携の設定をずる 


♦ホームネットワークに連携操作機器を接続して、本機や他 
の連携操作対応機器を操作することびでさます。 

• この機能で本機を操作する場合は、 LU 下の設定をします。 

《2日1日年9月現在、この機能に対応した連携操作機器はあ 
りません。 

7 區を或ふたの かを押し、▲•▼と 医 I で r 機能設 
定」今 r 外部連携設定」の順に進む 

2 設定ずる項目を▲•▼で選んで岡を巧し、 
下表の手順で設定ずる 


外部連携設定 


本体名 I CELL - REGZA - X 2 

ューザー名 

パスワード 未設定 

ポート番号 80 


項目 

説明および操作手順 


•連携操作機器から本機を識別するための本体名を 

本 

設定します。 

'十、 

体 

•文字入力のしかたは、操作編の巧!^をご覧くださ 

名 

い。 

〇文字入力画面で本体名を入力し、^を押す 


• 連携操作機器から本機にアクセスする際のユーヴー 

1 

ザ 

1 

名 

名を設定します。 

〇文字入力画面でユーザー名を入力し、 g を押す 

パ 

•連携操作機器から本機にアクセスする際のパスワー 

ス 

9 

ドを設定します。 

1 

ド 

〇夕字入力画面でパスワードを入力し、1決定1を押す 

ポ 

• 連携操作機器から本機にアクセスする際のポート番 

1 

号を設定します。 

蚕 

〇丘]〜國の)でポート番号を入力し、固を押す 


視聴でさる番組を制限する/外部連携の設定をする 


各種機能を設定する 


備 

を 
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各種機能を設定する 

入力切換時の表示やス夺ップを設定ずる 


か部入力表巧設定 


• 入力切換をしたとさに表示される機器の名称（ビデオ、 DVD 
など)を変更することびでさます。 

7 慶^(ふたの中)を押し、▲•▼と防定 I で r 機能設 
定」今 r 外部入力設定」吟 r 外部入力表示設 
定」の順に進む 


外部入力設定 


外部入力表お設定 


外部入力自動スキップする 
コンテントタイプ連動オン 


RGB レンジ設定 


HDM 14音声入力設定オート 


が部入力自動スキツ ■ 


•入力切換をするとさに、使っていない入力をスキップする 
(飛び越す）ことびでさます。 

7 區を或ふたのがを巧し、▲•▼と医 I で r 機能設 
定」吟 r 外部入力設定」今 r 外部入力自動ス 
丰ップ」の順に進む 


外部入力設定 

外部入力表お設定 ► 


外部入力自動スキップする 


ンテントタイプ連動: 


RGB レンジ設定 


HDM 14音声入力設定オート 


2 


3 


設定ずる外部入力を▲•▼で選び、 I 賊 I を押 
ず 



機器名を▲•▼•◄•►で選び、因を押ず 



ク 


▲•▼で r する」または r しなし、」を選び、区定 
を巧す 


が部入力自動スキップ 


1 

する 

■ 


しない 



-する ………入力切換時に、何ち接続されていない入力 
をスキップします。（お買い上げ時の設定 
です） 

-しない ••…入力切換時にスキップしません。 


若描&力泰瓜をお買い击樹時瓜設をにちす J 是は^ 

〇上記手順2で r 初期設定に戻す」を選び g を押す 

©◄•►で r はい」を選び、快定 I を巧す 

• お買い上げ時の設定(手順2のイラストの設定）に戻りま 


す。 


入力切換時8零 K ちプを靈する^^^^薑籠寞雲する 
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> 本機の HDMI 端テに接続する機器からの映像に関する設定 
です。通常は「オート」の設定のままでご使用ください。 

>本機び RG 目レンジを識別できない機器を接続している場合 
は、機器の仕様に合わせて設定してください。 


• チューナーの光デジタル音声出力端子から出力する音声信 
号を設定します。 

• お買い上げ時は、 「 PCM 」 に設定されています。 


ホなま u _ 日なにご U 。 防万!を押し、▲•▼と国で r 音声設定」 

區を) ( ふたの* } を押し、▲•▼と国で「機能 I が光デジタル音声出力」の順に進む 


pK 

設定」今 r 外部入力設定」今 「R G B レンジ設 
定」の順に進む 


音声設定（放送/再生） 


2 

3 


設定する HDMI 入力を▲•▼で選び、 
押ず 

▲•▼で設定を選び、 g を押ず 


決定 


を 



才ート . 

フルレンジ 


1 


音声メニュ ー 


お巧み調整 


バランス 


ドルビーボリューム 
ドルビー DRC 


光デジタル音声出力_ 

へツドホーンモード 
音声/外部ウーファー出力 


レビスピーカー出力 


センタースピーカーモード 


a 


通常モード 
可変出力 


オン 


才ート 


自動切換になります。 

RG 巳レンジび〇〜2己己の機器の 


2 


▲•▼で設定を選び、 g を押ず 



• 通常は「オート」の設定のままでご使用ください。 

• 「オート」で、 HDMI 4 アナ□グ音声入力端テへの音声用コー 
ドを接続（|6言す、 |7お を参照）しても音声び出ない場合 
は、 iU 下の手順で「アナ□グ」に設定してください。 

7 慶^ ( ふたのがを押し、▲•▼と防定 I で r 機能設 
定」吟 r 外部入力設定」吟 rHDMi 4 音声入 
力設定」の順に進む 


2 


▲•▼で設定を選び、 g を巧ず 


PCM . U ニア PCM 信号び出力されます。 

デジタルスルー ••… MPEG-2 AAC 、 ドルビーデジタ 
ル信号の場合、その信号び出力さ 
れます。 

サラウンド優先 ••… MPEG-2 AAC 、 ドルビーデジタ 
ル信号で、サラウンド音声(日. Ich 
や 4.] ch サラウンド音声など）の 
場合には、それらの信号び出力さ 
れます。それ • LU 外の場合には U 二 
ア PCM 信号び出力されます。 


HDM 14音声入力設定 

1 

才ート 

デジタル 


アナ□グ 


オート ………自動切換になります。 

デジタル HDMI 4 端テからの音声び出ます。 

アナ□グ …" HDMI 4 アナ□グ音声入力端テからの音 
声び出ます。 


「光デジタル音声出力設定」び「デジタルスルー」や r ヴラウ 
ンド優先」に設定されている場合で、 MPEG -2 AAC 音声 
のとさには、データ放送の一部の音声(効果音など）び、光 
デジタル音声出力端テからは出力されないことびありま 
す。 

参ビデオ入力の選択時は、光デジタル音声出力端テからは設 
定にかかわらず U ニア PCM 信号び出力されます。 

• HDM I 入力の選択時に、本機の HDM I 端テび対応していな 
い音声信号び入力された場合は、設定にかかわらず光デ 
ジタル音声出力端子から信号は出力されません。本機の 
HDMI 端テび対応している音声信号については、 [0 すを 
ご覧ください。 


各種機能を設定する 


準備編 


入力信号に合わせて設定ずる音声出力の設定をずる 


RGB レンジ設定 


光デジタル音声出力の設定 


入力信号に合ね？謹する\壽男 Q 謹をする^^^^薑籠寞雲する 
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各種機能を設定する 


音声出力の設定をずるっづき 


抓み：] 


一出力の設定 


1] 


センタースピーカーモードの設定 (55 X 2 のみ） 


>モニター背面の音声/外部ウーファー出力(可変)端テを使用 •本機の専用スピーカーを己 Ich サラウンドシステムのセン 


する場合に設定します。 


ク 


り不万1 を巧し、▲•▼と g で r 音声設定」今 
r 音声/外部ウーファー出力」の順に進む 

▲•▼で設定を選び、 g を押ず 


音声/外部ウーファー出力 



-可変出力 . アナ□グ音声入力端テ付のオーディ 

才機器に接続して、テレビの音声を 
オーディオ機器で聴く場合に選択し 
ます。 

• 外部ウ-ファ-出力 ••外部ウーファー(アンプ付）を使用 
する場合に選択します。 

• 「可変出力」に設定した場合、本機の U モコンで音量 
の調節びでさます。 

•「外部ウーファー出力」に設定した場合、ウーファー 
の音量はテレビの音量に連動します。 

《オーディオ機器や外部ウーファーの音量を、それぞ 
れ機器側で適切に調節したうえでご使用ください。 


テレビスピーカー出力の設定 


>テレビの音声を外部のオーディオ機器で聴く場合や、本機を 
シアターラックと組み合わせて使用する場合などに、テレビ 
のスピーカーから音声を出さないように設定することびで 
さます。 


1 

ク 


り而巧 を巧し、▲•▼と I ミ词で「音声設定」 
今 r テレビスピーカー出力」の順に進む 

▲•▼で設定を選び、 g を押ず 


夕ースピーカーとして使用する場合の設定です。接続につ 
いては、巧 9 デをご覧ください。 

>外部アンプのセンター出力を本機に接続した状態で設定し 
て < ださい。 


1 

ク 


り而巧 を押し、▲•▼と I 決定 I で「音声設定」 
吟「センタースピーカーモード」の順に進 
む 

▲•▼で設定を選び、 g を押ず 


センタースピーカーモー 



• オート ……専用スピーカーをセンタースピーカーと 
して使用するか、通常のスピーカーとし 
て使用するかび、レグヴ U ンクの AV シス 
テム連動機能によって自動的に切り換わ 
ります。 

• オン . 専用スピーカーをセンタースピーカーと 

して使用します。外部アンプからセンター 
入力端テに入力された音声び出ます。 

• オフ . 専用スピーカーを通常のスピーカーとし 

て使用します。 

※「才ート」に設定する場合は、 「 HDMI 連動設定」 「诗で 
の 「 HDMI 連動機制と 「 AV システム連動」を「使用す 
る」に設定してくださし、また、外部アンプを HDMI 
ケーブルで本機げューナ ー) に接続してください。 

※センタースピーカーとして動作するとき 
-へッドホーンは使用できません。 

-外部アンプびレグヴ U ンク対応機器外の場合 
は、機器側で音量を調節してください。 


テレビ スピーカー 出力 


オン ••…テレビのスピーカーから音声を出します。 
オフ ••…テレビのスピーカーから音声を出しません。 


音声出力の設定をする 




各種機能を設定する 
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各種機能を設定する 


準備編 


リモ： 




の登 

ム 続 

ZI 

41 





コンの登録•設定をずる入力信号の詳細情報を表示させる 


をみふたの中 } を押し、と区司で「巧]期設 
J 吟「リモコン設赴吟「リモコンの登録」 
順に進む 


録ずるリモコンのと區を司を押し 
ける 

雜ましました。」のメッセージが表示され 
5、と 臨瓦] をがず 

中止するには、チューナーの電源ボタンを押してく 
だ'さい。 

寻を押ず 

登録した U モコンで操作びでさることを確認してく 
だ'さい。 


ソの放送選択ボタン I 地デジ 1 、 「BS し I CS 1 のうち、 
击いボタンの操作を無効にすることびでさます。 


をみふたの がを 押し、▲•▼と防定 I で「巧]期設 
J 吟 r リモコン設定」吟 r 操作無効設定」の 
に進む 


リモコン設定 


J モコンの 登録 


養作無効設定 


▼でボタンを選び、 g を押ず 

決定 I を押すたびに「有効」と「無効」び交互に切り換わ 
ります。 


區面表示]を押したときに、視聴している映像の詳細な信号 


フオーマツト情報び表示されるように設定することびでさ 
ます。 


圆 I 


水平 X 垂直画素数 

1920 X 1080 

走査方式 

インターレース 

垂直周波数 

60 Hz 

色深度 

8 b i t 

RGB/YUV 

YUV 

ク□マフォーマット 

4:2:2 


• お買い上げ時は表示されないように設定されています。表 
示させたい場合は、「オン」に設定してください。 

7 1 説メ 1]] ( ふたの中 } を巧し、 ▲•▼と 网で r 機能設 

定」今 r 信号フォーマツト詳細表示設定」の 
順に進む 


3 D 設定 


外部連携設定 


省エネ設定 
視聴制限設定 
外部入力設定 


IJ 言号 フォーマツト 詳細表示設定 
画面調整 


a 


ク 


▲•▼で r オン」または r オフ」を選び、防定 I を 
巧す 


信号 フォーマツト 詳細表示設定 


オン 


オン. 


I 画面表示 I を押したときに、詳細な信号フオー 
マツトび表示されます。 

オフ ••…詳細な信号フォーマツトは表示されません。 


「リモコンの登録」について 

参手順 y の操作の代わりに、前面とびら内の U モコン登録ボタンを約已秒間上押し続けて ru モコン登録」画面を表示させることも 
でさます。その場合は、チューナーの電源び「入」のとさに操作してください。 

参登録できるのは、付属の IJ モコンおよびオプションで購入した同型の IJ モコンで、合計已台までです。 


使わない放送選択ボタンの操作を無効にずる 


■ J モコンを登録ずる 


操作無効設定 
ボタン 操作 
地デジ r 有効 


BS 

有効 

CS 

有効 



リモミ$蠢•靈をする\も置 『 Q 議讀囊雲慧^^^^ g 議雙謹する 
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る種機能を設定する 

テレビを省エネに設定する 


ま巧の照明]1境を設定ずる 


2 


輕を或ふたのがを押し、▲•▼と[賊 I で「機能設 
定」吟 r 省エネ設定」の順に進む 

設定ずる項目を▲•▼で選び、岡を押ず 



3 


▲•▼で設定を選び、 g を押ず 

• いくつもの項目を設定する場合は、手順2、3を繰り 
返します。 


設定項目 


消費電力 


番組情報取得 
設定 


無操作自動電 
源オフ 


オンエアー無 
信号オフ 


外部入力無信 
号オフ 


設定と内容 

•標準 . 標準の明るさです。 

•減 1 . 画面の明るさをおさえて、消 

費電力を低減します。 

•減 2 . 明るさと消費電力を「減 1 」よ 

りさらにおさえたモードで 
す。 

•取得する . 電源び「待機」のときに、デジ 

タル放送の番組情報を取得 
します。取得時に電力を消 
費します。 

•取得しない ……番組情報を取得しません。 

そのため、番組表の内容び表 
示されない場合びあります。 

•待機にする ……テレビの無操作状態び約 3 時 
間続くと、電源び「待機」にな 
ります。 

•動作しない ……テレビの無操作状態び続い 
てち電源は「入」のままです。 

•待機にする ……放送受信時に、無信号状態び 
約]日分間続くと、電源び「待 
機」になります。 

•動作しない ……無信号状態び続いても電源 
は「入」のままです。 

※外部入力を選んでいるときは機能しません。 

•待機にする ……外部入力選択時に、無信号状 
態び約]己分間続< と、電源 
び「待機」になります。 

•動作しない ……無信号状態び続いてち電源 
は「入」のままです。 


•「映像メニュー」（操作編 |9巧 ) の「おまかせ」をより効果的 
に働かせるための設定です。 

• 「映像メニュー」で「おまかせ」を選択していないとさは、こ 
の設定項目は選択でさません。 


1 

ク 


3 


區をみふたの中)を巧し、▲•▼と医弓で r 映像設 
定」吟 r 室内環境設定」の順に進む 

▲•▼で「照明の色」を選び、网を押ず 


室内環境設定 

照明の色おまかせ 
外光設定外光あり 


▲•▼で室内の照明の色を選び、 g を巧す 


4 

5 


照明の色 

部屋の照明色を選択してください。 
おまかせ 

電 I 求色（暖かし、白） 
堂光灯色（クールな白） 


-おまかせ… •本機び自動判定します 
-電球色 …••…室内の照明び白熱打(電球)や電球色の堂 
光打の場合に選びます 

-堂光'打色… •室内の照明び堂光灯の場合に選びます 
(堂光打のタイプび電球色の場合は「電球 
色」を選んでください） 

▲•▼で r 外光設定」を選び、困を押ず 
◄•►で仪下か5選び、岡を押ず 


が光設定 

日中、窓か5部屋に外光が入らない場合は、 
r 外光なし」を選んでください。 


外光あり 

媚常） 


外光なし 


-外光あり（通常） •…日中、屋外から光びはいる場合 

-が光なし . 曰中、屋外からはいる光び少な 

く、室内照明を使用している場合 

• 「外光あり」に設定した場合、手順3で設定した照明の 
色と外光に合わせた画質に自動調整されます。デジ 
タル放送などから時刻情報を取得していない場合に 
は、この設定では動作しません。 

• 「外光なし」に設定した場合、手順3で設定した照明 
の色に合わせた画質に自動調整されます。 


テレビを省妾に謹する\賣奮销震を謹する^^^^!薑籠寞雲する 
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準備編 


る種機能を設定する 


お買い上げ時の設定に戻ずには （設定内客を謹はるには) 


• お買い上げ時の設定に戻す方法は3種類あります。目的に合わせて行ってください。 


※初期化をすると初期化前の状態に戻すことはでさませんのでご注意ください。 


項目 

内容 

初期化1 

• 下の項目外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 

-チャンネル設定-八ードディスクの自動削除設定-地デジ機能設定 - U モコン設定 
-「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「インターネット制限設定」、「視聴年齢制限設定」、 「3 D 暗証番号設 
定」、 「3 D 視聴制限設定」 

• 内蔵八ードディスクの録画済番組は削除されません。 

• 文字入力のかな漢字変換学習辞書び初期化されます。 

•お好みに設定した項目を設定し直すとさに行うと便利です。 

初期化2 

• iil 下の項目 Lil 外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 

-八ードディスクの自動削除設定 -地デジ機能設定 - U モコン設定 

-「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「インターネット制限設定」、「視聴年齢制限設定」、 「3 D 暗証番号設 
定」、 「3 D 視聴制限設定」 

• 文字入力のかな漢字変換学習辞書び初期化されます。 

• 内蔵八ードディスクの録画済番組は削除されません。 

すべての初期化 

•本機に設定されたすベての内容をお買い上げ時の状態に戻します。 

• 文字入力のかな漢字変換学習辞書び初期化されます。 

• 内蔵八ードディスクの録画済番組び削除されます。 

※この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)、アクトビラの識別情報(操作編 
|9可す）についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ 
行ってください。 


2 


3 


輕をみふたのがを 押し、▲•▼と[賊 I で r 巧]期設 
定」吟 r 設定の初期化」の順に進む 

▲•▼で r 巧期化1」、「巧期化2」、または「ず 
ベての初期化」を選び、幽を押ず 

•初期化される項目の内容は、上の表をご覧 < ださい。 


4 


設定の初期化 

1初期化11 

設定項目を初期化します。 

初期化2 

ただし、リモコン設定、チャンネル設定、地デジ機能設定、 

すべての初期化 

自動削除設定、暗証番号入力が必要な設定は初期化されません。 


内蔵八ードディスクの記録内容は削除されません。 


初期化終了の画面が表示された！5、 1 U 下 
の操作をずる 

• 「初期化1」、「初期化2」の場合は@を押します。 

• 「すべての初期化」の場合は、チューナーまたはモニ 
ターの電源ボタンで電源を切ります。 （ U モコンでは 
操作でさなくなります） 

※「初期化でさませんでした。八ードディスクび壊れ 
ている可能性びあります。」び表示されたとさは、お 
買い上げの販売店にご相談<ださい。 


期化あ破損含>_ ■ 

• 暗証番号入力画面び表示された場合は暗証番号を入 
力して < ださい。 

巧期化ずる場合は◄•►で「はい」を選び、 
g を押ず 

※初期化したあとに初期化前の状態に戻すことはできま 
せん。 


重要なお知らせ一 


r すべての初期化」をした場合、内蔵八ードディスクに保巧 
されている録画済番組の再生はできなくなります。また、 
リモコンの登録もすベて解除され、操作できなくなります。 



ぉ買い吉時〇靈に戾すには薑靈を謹する 
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各種機能を設定する 

お買い上げ時の設定に戻すにはっづま 


お買い上げ時の設定 


お 

CXZ3 

し、 


げ 

時 

の 

ミ几 

な 

定 

に 

戻 

す 

に 

は 




能 

を 

設 

定 

す 

る 


項目 

設定内容 

映 

像 

ミ几 

日又 

定 

映像メニュー 

おまかせ 

黒レベル 

00 

色の濃さ 

00 

色あい 

00 

シャープネス 

00 

詳 

細 

調 

整 

カラーイメージプ□設定 

オン 

カラーパレットプ□調整 

色あい 

色の濃さ 


レッド 

0 

0 

グ U —ン 

0 

+4 

ブルー 

0 

+4 

イエ□— 

0 

0 

マゼンタ' 

0 

0 

シアン 

0 

0 

MPEG NR 

才 一h 

ダイナミック NR 

才 一b 

LED エリアコント□-ル 

オン 

4倍速 

才ート 

色温度 

00 

ダイナミックガンマ 

00 

ガンマ調整 

00 

Vエン八ンヴー 

00 

レゾ U ユーシヨンプラス 

才 一h 

レベル調整 

0 

カメラ撮像補正 

才ート 

アニメモード 

才ート 

色解像度 

スタンダード 

明るさ検出 

オン 

室内環境設定 

照明の色 

おまかせ 

外光設定 

外光あり 

-rV 

音声メニュー 

おまかせ 

イコライヴー設定 

低： 0、中： 0、高： 0 

サラウンド 

おまかせ 

低音強調 

おまかせ 

CM 検出補正 

オン 

バランス 

中央 

声 

ミ几 

日又 

定 

ドルビーボ U ューム 

オフ 

ドルビー DRC 

オフ 

光デジタル音声出力 

PCM 

へッドホーンモード 

通常モード 

音声/外部ウーファー出力 

可変出力 

テレビスピーカー出力 

オン 

センタ-スピ-力-モ-ド(日日 X2 の奶 

才ート 

3 

D 

兰凡 

政 

定 

3D 自動切換 

オフ 

3D 視聴制限 

制限しない 

3D 視聴制限タイマー 

オフ 

3D を意表示 

オン 

省 

王 

ネ 

ミ几 

日又 

定 

消費電力 

標準 

番組情報取得設定 

取得する 

無操作自動電源オフ 

動作しない 

オンエアー無信号オフ 

待機にする 

外部入力無信号オフ 

待機にする 

視聴制限設定 

未設定 

外 

部 

入 

力 

ミ几 

日又 

定 

外部入力表示設定 

目 D (すべての入力） 

外部入力自動スキップ 

する 

コンテンツタイプ連動 

オン 

RG 目レンジ設定 

才 一h 

HDMI4 音声入力設定 

才ート 


項目 

設定内容 

信号フォーマット詳細表示設定 

オフ 

U モコン設定（操作無効設定） 

すべて「有効」 

地上デジタルアッテネーターレベル 

標準 

巳 S • 11日度 CS アンテナ電源供給 

供給する 

自動スキヤン 

自動スキヤンする 

地デジ難視対策衛星放送 

利用しない 

チヤンネルスキップ設定 

CATV： スキップ、他の放送：受信 

文字スーノ、一表示設疋 

表示言語：表示する、言語設定：日本語 

通信設定 

IP アドレス設定 

自動取得 

DNS 設定 

自動取得 

プ□キシ設定 

使用しない 

タイムシフトマシン録画 

しない 

システムメンテナンス時間 

AM4:00-AM4:10 

放送からのダウン□ー ド 

自動ダウン□ードする 

内蔵八ード 
ディスク設定 

自動削除設定 

する 

省エネ設定 

通常モード 

USB 八-ド 
ディスク設定 

自動削除設定 

する 

省エネ設定 

通常モード 

E 

メ 

1 

ル 

録 

画 

予 

約 

S 几 

日又 

定 

基 

P 日 P3 ヴーパーアドレス 

未設定 

P0P3 ユーヴー名 

未設定 

TOP3 パスワード 

未設定 

AP0P 

使用しない 

POP3 アクセス時刻 

PM 日:日日、 PM6: 日日、 PM 致日日、 PM 10:00 

本 

Bn 
日又 

定 

SMTP ヴーバーアドレス 

未設定 

SMTP ヴーパーポート番号 

自動設定 

SMTP サーバー認証 

POP3 サーバーと同じ 

SMTP ヴーバーユーヴー名 

未設定 

SMTP ヴーパーパスワード 

未設定 

メールアドレス 

未設定 

E メール録画予約機能 

使用しない 

メール予約パスワード 

未設定 

予約設定結果通知 

送信元アドレスへの通知 

指定メールアドレス 

未設定 

予約アドレス登録 

未設定 

ダイレクト録画時間設定 

2時間 

ワンタッチスキップ設定 

30秒 

ワンタッチ U プレイ設定 

10秒 

H 

D 

M 

1 

連 

動 

S 几 

日又 

定 

HDMI 連動機能 

使用する 

連動機器^テレビ入力切換 

連動する 

連動機器^テレビ電源 

連動する 

テレビ^連動機器電源オフ 

連動する 

PC 映像連動 

使用する 

AV システム連動 

使用する 

AV システム音声連動 

使用する 

優先スピーカー 

テレビスピーカー 

番 

組 

文字サイズ変更 

ルさく 

ジャンル色分け 

緑:ニュ-ス/報息青:スポ-ツ、赤:朽ス程:音楽、紫:麵 

表示チャンネル数設定 

7チヤンネル表示 

表示時間数設定 

6時間表示 

オンタイマー 

切 

オフタイマー 

切 

音多切換 

主音声 

字幕 

字幕オフ 

曰里 

30 
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準備編 


る種機能を設定する 

メニュ——覧 


> メニュ——覧を下図に示します。篤く記載している部分は、別冊「操作編」で説明している部分です） 

「操作編」のメニュ——覧は、操作編51^〜をご覧ください。 

> メニューに表示される項目や項目名、選択でさる項目などは設定状態や接続機器の有無などによって変わり、選択でさない項 
目はメニュー画面で薄く表示されます。 

>下は、「映像メニュー」、「音声メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合のメニュ——覧です。 




■ H 映像設定 ff l 映像メ. 


〕 


*1 お好み11整 ザ日服さ調整 


*1 黒レベル 


*1 色の濃さ 


*1 色 a 、' 


♦ I ソヤー^ネス 


up ^3 


V {3 Dm h f » 「3 D 自動切換 


*1 詳細 II 整 


VI カラ-イメージ]'ノトトルプ □ [カラ-イメージ‘ 兀設定〕 


*1 カラ-パレットプ□調整 h | ♦〔レッド 


♦ I グ II - ン 


がル- 


*1 イエ □- 


*1 マゼンダ- 


*1 シアン 


わ-ザ-1 


わ-ザ-2 


Mu - ザ-3 


k 向期誠に戻す 

» | ノイズリダクション設定 h p rMPEG NR 

イナミック NR 


臨 

わ手を I 

■ H パスワ-ド I 

し I ポ-卜き号 I 

他ネ調 h 

广 I 消費電力 I 

脑 

他肩報取得設定 I 

*1 無操作自動電源オフ I 

*1 オンエア-無信討フ I 

し1 舶队力無信号オフ 1 

*1 視聴制臟定 h 

广 1 放送視聴制臟定 II 8朽 


が-ク輝度調整 


■ HliDI リア]'ノト□-ル 


*14 倍速 


*1 ダイナミリクガン7 


*1 ガン7調整 


* iv エン八ンヴー ■ 


4ヒストクうム表の 


巳已 X 2 のみ 


卿期誠に戻ず I 
*1 1/ 州ュ-シヨンプラス關州ュ-シヨンプラス I 


化べル調整 


レ I カメラ撮像補正 


*1 にメモ-ド 


が D 3 D 効果設定 


*1 ダイレクトモ-ド 


*1 色解像度 


» |明るさ検出 

» |室内環臟定が禍^ 

し B 


{MF 


♦し 夕恍設定 


Hgi 


■ H 音责設定 Vl 音芦メ. 


にュ- 


J 


*1 お好み讓 W イ]ライザ-設定 I 


*1 サラウンド 


*1 臟重調 


巧 1 ザ〜 182 ザ 


が D 視聴制臟定 h p ISD 視聴制限 I 

し 怖視聴壓タイ 7-1 

» | 3 D 暗話番号設定 I 

» | 3 D 暗醒号削除 I 

挺意表示~~ ) 


レ1犯視腳きのごま意] 


*1 インタ-ネット制限誠] f 胚ザ版あんしんね〕と關 hfC レグザ版あんしんねつと I 


巧 4 ず〜 I 的 ザ 


レ I 閲覧設定_ 


レ I ブラが起動制臟ま〕 


* 1 臨蹈号關 II 83 ザ 
し I 暗話番号削除~ II 的す 


韻部入力關 W 夕側入力表示調 hr 邮 Mil 


IMF 


♦IHDM に; 


* IHDMI 3 


* IHDMI 4; 


♦IHDM 旧 


* IHDMI 6; 


*1 ビデオ 1； 


*1 ビデオ 2 


*1 ビデオ 3 


*1 ビデオ4 


初期設定に戻ず； 


» |外部入力自動スキップ 1 「86で 
がンテンツタイプ連動！ 


*旧郎レンジ設定ザ HDMIl 


E 7 


■► IHDMI 2 


* IHDMI 3; 


■ HHDMI 4 


♦ IHDM 旧; 


k |HDM 旧 
klHDMI 侣声人力設定」断デ 


*|信号フォ-マット詳細赫關 II 的尹 


* | CM 検出補正 
し I 欄關に戻ず_ 


Hiiii ； 


〕 


♦ I パランス 


叫ドルビ-ボリユ-ム I 

» |ドルビ - DRC I 

» |光デジタル音声出力 I 巧7? 

* |ヘッド ホーンモー ド] 

» |音声/列脈-ファ-出力 I 巧?^ 

わレビスピ-力-出力 I 巧?^ 

*1センタ-ストカ十ド I [88 す已已 X 2 のみ 


メ| I f I 覧各議能を謹ずる 


93 







































































































































































































































































各種機能を設定する 

メニュ——覧 


つヴを 


管 


ィレグ刑ンク關 ff 巧献トドディスク關>桥たュ-ス番組登録 




懼器名の頸 


個削臟定 


♦階エネ設定 


411器の欄化 


♦ lUSBA - 杭スク醜 W 機器の登録 


'転 


♦但動削臟定 


♦階エネ設定 


♦ I 機器の取りはずし 


喔テスト 


mmmit 


輕过嗦 


初期設定 ff l はじめての設定 I し 


*1 録画再生設定 4^1 E メ-ル録画予約設却這本設定 画 P 3 ヴ-パ-アドレス 


'臨 


♦ IPOPSIL - ザ-名 


♦ IP 0 P 3 パスヮ-ド 


♦lAPOP 


♦I POP 3 アクセス持刻 


♦I SMTP サ-パ-アドレス 


♦I SMTP トバ-ポ-觸 


*1 SMTP ヴ-バ-認証 


♦I SMTP トパ-ユイ-名 


♦ MP トバ-バストド 


k | メールアドレス 


がメ-ル録画予約機能 I 

隹画機器 I 

» | メ-ル予約パスワ-ド 1 

» |予約關結果) § 知 I 

» |指定メ-ルアドレス I 

» |予約アドレス營録 I 

] 


♦ I ダイレクト麵時間設ま II 6です 
♦ I ワンタッチスキップ設定 I 「60デ 
*1 ワンタッチリプレイ關〕 [60 デ 


klHDMI 麵號 ^ EdMI 麵 11 能 


転 


♦ IHDM 腫動11器リス hi 

* 1 連動11器ーテレビ入力切換 I 

棚機器-テレビ電源 I 

* 1 テレビー麵機器電源オフ I 

♦ 的映像連動 I 

♦ |AV システム連動 I 

♦ IAV システム音声連動1 
し I 優巧スピ-力 - I 


» |リモコン醜 

{MF 

かンテナ調 卜 
146デ〜147ザ 


がヤンネル設定}| 


4巧 


411モコンの登録] 

» 1 操作無効設定 I 

» |地上巧タルアンテナレベル I 

が训〇啟 S アンテナレベル I 

» |11巧夕1レアが- H ベル I 

» |目をリ臘 S アンテナ疆削 
» |地上デジタル自動關 M 欄スキャン 
「48デ *1 再スキャン 


レ 恒動スキャン 

偉 i 履! ^|#上ぉ巧^ 




♦IBS 


レ己10啟 S 


» r 地デジ難視綱衛星あ送 I 「44デ 


喉ヤンネルスキップ誠が地上デジタル 


慰 


♦IBS 


レ己10啟 S 


巧期關に戻ず； 


*| デ-夕放觸定 h 

户觀番号と 地域の誠 

防 

か字トパ-表示關 

しい レ-國書番号 

相 r 設定 h 

广 IIP ァドレス設定 


*|DN 獨定 

*| プ□キシ號 

*| MAC アドレス 

し I 接続 テスト 

■ Hiptv 調 h 

ネットワ-ク設定 

転 

*|サ-ビスプ□バイダ-還巧 

*| 基本登録 

♦llPTV スキャン 

*|接続 テスト 

し I システム 情報 

*| 地デジ機能設定 h 

rH 基本チャンネル關 


「78护巧〇ザ 


慰 


» |タイムシフト7シン麵關 Y ! タイムシフト7シン麵 I 
*1 録画チヤンネル I 


♦ III 剛き間 


システムメンテナンスシステムメンテナンス時間 I 
し I システムメンテナンスの実行 1 


k け謂面綱レ醜 I 


♦ IB - CAS 力-ドの確認1 

»| ソフトウ I アのダウン日-ド W 臟か5のダウン□-ド ザ自動ダウン□-ド I 
» |ダウン□-ドの予約 I 

» |チュ-トソフトウ I ア魄新 I 

♦ N - 胞のタウン[]-鬧始| 

» |モニタ-ソフトたアの書出し I 

*1ソフトウ I アバ-ジョ: /] 


♦〔設定の初期化 II 91ザ 


各種機能を設定する 
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準備編 


資料 

本機で市販のキーボードを®5場合の動作について 


各キーの基本動作 


•そのとさのモードによっては、動作び異なる場合びあります。 


キー 

はた！ 5 さ 

AI けひらがな/カタカナ 

□ーマ字入力/かな入力を切り換えます 

無変換 

ひらびなモードとカタカナモードを切り換えます 

Shi け+無変換 

全角英数モードと半角英数モードを切り換えます 

英数 / CapsLock 

英数モードとひらびなモードを切り換えます 

半角/全角/漢字 

英数モードでの半角モードと全角モードを切り換え 
ます 

Shift+CapsLock 

英数モードでの大文字とル文字を切り換えます 

Esc 

漢字変換時に押すと、変換中の文字列び削除されま 
す 

未確定文字列内にカーソルびある状態で押すと、す 

ベての未確定文字列を消去します 

設定の途中などで前の画面に戻ることびでさます 

Enter 

未確定文字びある場合、変換中の文字を確定します 
未確定文字びない場合、改行します(改行び不要な場 
合は、文字入カモードを終了します） 

選んでいる番組や項目をミ夫定します 

Delete 

文字カーソルの後の1文字を削除します 

Backspace 

文字カーソルの前の1文字を削除します 

Space 

変換中の文字びある場合、文字変換します 
変換中の文字びない場合、スペースび入力されます 

Home 

文字カーソルを行頭に移動します 

End 

文字カーソルを行末に移動します 

t 

文字カーソルを矢印の方向に移動します 

i 

◄ — 

— ► 

Shift + t 

選択範囲を指定します 

Shift + i 

Shift + 卜 

Shift + 一 


• 通常の1日キー操作になります。 


キー 

はた 5 さ 

Ctrl+x 

選択範囲を切り取ります 

Ctrl+c 

選択範囲をコピーします 

Ctrl+v 

切取、コピーした文字を貼り付けます 

Windows 

このキーは無効です 

tab 

半角8文字分スペースび入力されます 

前候補、変換 

文字変換をします 

Shift + 前候補、変換 

前変換をします 

App 

このキーは無効です 

PrintScan 

このキーは無効です 

Insert 

挿入モードと上書モードを切り換えます 

ScrollLock 

このキーは無効です 

Pause 

このキーは無効です 

PageUp 《 

画面表示の中に▲•▼のマークびある場合は、ページ 
を切り換えることびでさます 

PageDown ^ 

NumLock 

10キーの操作を切り換えます 

ファンクション ( Fl )《 

カラー ボタン：青 

ファンクション ( F 2)《 

カラー ボタン：ホ 

ファンクション ( F 3)《 

カラー ボタン：緑 

ファンクション ( F 4)《 

カラー ボタン：黄 

ファンクション (F 己)※ 

がデータ 

ファンクション ( F 6) 

ブ□ー ドバンドメニューの起動 

ファンクションでの※ 

クイック 

ファンクション牌〜 F 12) 

このキーは無効です 


※印のキーは、 U モコンボタンと同じはたらさをします。 


キー 

はた 5 さ 

6/一 

文字カーソルを移動します 

1 / Home 

文字カーソルを行頭に移動します 

8 /t 

文字カーソルを移動します 

9 / PgUp 

このキーは無効です 

./Del 

文字カーソルの後の 1 文字を削除します 

- 

"一"び入力されます 

+ 

び入力されます 

Enter 

変換中の文字を確定します 


キー 

はた 5 さ 

/ 

7" び入力されます 

木 

"* "び入力されます 

0 /ins 

挿入モードと上書モードを切り換えます 

Inse け 

1 / End 

文字カーソルを行末に移動します 

2 /i 

文字カーソルを移動します 

3 / PgDn 

このキーは無効です 

4/ 卜 

文字カーソルを移動します 

已 

このキーは無効です 


1日キー操作 ( NumLock オンの場合) 


1日キー操作 ( NumLock オフの場合) 


本機で市販？—ボ—ドを使う場合 Q 動作に03て^^^^資料 
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資料 

本機で市販のキーボードを巧う場合の動作についてがを 


本 

機 

で 

市 

販 

の 

キ 


I 

ボ 

I 

ド' 

を 

使 

う 

憂 

另 

動 

作 

に 


つ 

し、 

て 



覇 


r 口ーマを入力 J モードで巧うとき 


• じ(下の表に従って入力してください。 

•ひらびなとカタカナを切り換えるときは「無変換キー」を押してください。 


入力ずる文字 

キー 操作 

入力ずる文字 

キー 操作 

入力する文字 

キー 操作 

入力する文字 

キー 操作 

あ 

a 

び 

呂 a 

てゃ 

tha 

でゃ 

dha 

い 

i 

ざ 

呂 i 

てぃ 

thi 

でぃ 

dhi 

ラ 

u 

ぐ 

呂 U 

てゅ 

thu 

でゅ 

dhu 

又 

e 

げ 

呂 e 

てぇ 

the 

でぇ 

dhe 

お 

0 

ご 

呂〇 

てょ 

tho 

でょ 

dho 

か 

ka 

ざ 

za 

にゃ 

nya 

びゃ 

bya 

さ 

ki 

じ 

zi 

にぃ 

nyi 

びぃ 

byi 

< 

ku 

じ 

ji 

にゅ 

nyu 

びゅ 

byu 

け 

ke 

ず 

zu 

にぇ 

nye 

び无 

bye 

こ 

ko 

ぜ 

z 白 

にょ 

nyo 

びょ 

by 日 

さ 

sa 

ぞ 

zo 

ひゃ 

hya 

ぴゃ 

pya 

し 

shi 

だ 

da 

ひぃ 

hyi 

ぴぃ 

pyi 

し 

si 

ぢ 

di 

ひゅ 

hyu 

ぴゅ 

pyu 

す 

su 

づ 

du 

ひぇ 

hye 

ぴ无 

pye 

せ 

s 巨 

で 

de 

ひょ 

hyo 

ぴょ 

pyo 

そ 

so 

ど 

do 

ふぁ 

fa 



た 

ta 

ば 

ba 

ふぃ 

fi 

お 

xa 

ち 

chi 

び 

bi 

ふぇ 

fe 

お 

la 

ち 

ti 

ぶ 

bu 

ふぉ 

fo 

い 

xi 

二） 

tsu 

ベ 

be 

ふゃ 

fya 

い 

li 


tu 

ぼ 

bo 

ふぃ 

fyi 

ラ 

XU 

て 

te 

ぱ 

pa 

ふゅ 

fyu 

ラ 

lu 

と 

to 

ぴ 

pi 

度、ぇ 

fye 

元 

X 白 

な 

na 

ぷ 

pu 

ふょ 

fyo 

を 

le 

に 

ni 

ぺ 

pe 

みゃ 

mya 

お 

xo 

め 

nu 

ぽ 

po 

みぃ 

myi 

お 

lo 

ね 

ne 

ヴぁ 

va 

みゅ 

myu 

や 

xya 

の 

no 

ヴぃ 

Vi 

みぇ 

mye 

や 

lya 

は 

ha 

ヴ、 

vu 

みょ 

myo 

い 

xyi 

ひ 

hi 

ヴぇ 

V 白 

〇ゃ 

rya 

い 

lyi 

ふ 

fu 

ヴぉ 

VO 

〇ぃ 

ryi 

ゆ 

xyu 

ふ 

hu 

さゃ 

kya 

〇ゅ 

ryu 

ゆ 

lyu 

へ 

he 

さぃ 

kyi 

〇ぇ 

rye 

を 

xye 

ほ 

ho 

さゅ 

kyu 

〇ょ 

ryo 

を 

lye 

ま 

ma 

さぇ 

kye 



ぶ 

xyo 

み 

mi 

さょ 

kyo 

ざゃ 

sya 

ぶ 

lyo 

む 

mu 

しゃ 

sya 

ざぃ 

gyi 

二） 

xtu 

め 

me 

しゃ 

sha 

ざ 

syu 

二） 

Itu 

を 

mo 

しぃ 

syi 

ざ无 

呂 ye 


や 

ya 

しゅ 

syu 

ざょ 

呂 yo 

い 

yi 

しゅ 

shu 

じゃ 

zya 

ゆ 

yu 

しぇ 

sye 

じゃ 

ja 

い ぇ 

ye 

しぇ 

she 

じゃ 

jya 

ぶ 

yo 

しょ 

syo 

じぃ 

zyi 

ら 

ra 

しょ 

sho 

じぃ 

jyi 

じ 

ri 

ちゃ 

tya 

じゅ 

zyu 

る 

ru 

ちゃ 

cya 

じゅ 

ju 

れ 

「白 

ちゃ 

cha 

じゅ 

jyu 

ろ 

「0 

ちぃ 

tyi 

じぇ 

zye 

わ 

wa 

ちぃ 

cyi 

じぇ 

je 

ラぃ 

wi 

ちゅ 

tyu 

じ无 

jye 

ラ 

wu 

ちゅ 

cyu 

じょ 

zyo 

つぇ 

we 

ちゅ 

chu 

じょ 

jo 

を 

wo 

ちぇ 

tye 

じょ 

jyo 

ん 

nn 

ちぇ 

eye 

ぢゃ 

dya 


ちぇ 

Che 

ぢぃ 

dyi 

ちょ 

tyo 

ぢ 

dyu 

ちょ 

cyo 

ぢぇ 

dye 

ちょ 

cho 

ぢょ 

dyo 
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資料 

地上デジタルが送の放送巧定)一覽表 


• この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 

同時に、じ TR こついてち記載しています。 

(1) 域内(お住まいの地域)の放送びリモコンボタンに自動設定される目ち 

-「はじめての設定」「40グや「地上デジタル自動設定」「48デをすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探し 
て U モコンのじ J 〜じ別に放送の運用規定に基づいて自動設定されます。 

この表では、その際に域内のどの放送局びどの U モコンボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。 

(2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目ち） 

• この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。 

•放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり（上記のとおり）にならない場合びあります。 


2008年3月現在 


地 

方 

名 

都 

道 

府 

県 

名 

IJ 

モ 

□ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

送 

局 

名 

番 

組 

表 

表 

示 

の 

並 

び 

順 



1 

NHK 総合 • 東京 

1 



2 

NHK 教育 • 東京 

2 



3 

テレ玉 

8 


埼 

玉 

4 

日本テレビ 

3 


己 

テレビ朝日 

6 


6 

TBS 

4 



7 

テレビ東京 

7 



8 

フジテレビジョン 

已 



12 

放送大学 

9 



1 

NHK 総合 • 東京 

1 



2 

NHK 教育 • 東京 

2 



3 

チノくテレビ 

8 


千 

葉 

4 

日本テレビ 

3 


己 

テレビ朝日 

6 


6 

TBS 

4 



7 

テレビ東京 

7 



8 

フジテレビジョン 

已 

関 


12 

放送大学 

9 

東 


1 

NHK 総合 • 東京 

1 



2 

NHK 教育 • 東京 

2 



4 

日本テレビ 

3 


東 

巧 

己 

テレビ朝日 

6 


6 

TBS 

4 


7 

テレビ東京 

7 



8 

フジテレビジョン 

己 



9 

TOKYO MX 

8 



12 

放送大学 

9 



1 

NHK 総合 • 東京 

1 



2 

NHK 教育 • 東京 

2 



3 

tvk 

8 


神 

4 

日本テレビ 

3 


奈 

己 

テレビ朝日 

6 


川 

6 

TBS 

4 



7 

テレビ東京 

7 



8 

フジテレビジョン 

已 



12 

放送大学 

9 



1 

NHK 総合•新漏 

1 



2 

NHK 教育•新漏 

2 


新 

4 

TeNY テレビ新漏 

已 


漏 

已 

新漏テレビ 21 

6 



6 

BSN 

3 



8 

NST 

4 

甲 

信 

越 


1 

NHK 総;合.甲府 

※吕 

1 

山 

2 

NHK 教育 • 甲府 

※吕 

2 

梨 

4 

YBS 山梨放送 

3 


6 

UTY 

4 



1 

NHK 総合•長野 

1 



2 

NHK 教育.長野 

2 


長 

4 

テレビ信州 

3 


野 

己 

abn 長野朝日放送 

4 



6 

SBC 信越放送 

已 



8 

NBS 長野放送 

6 


地 

方 

名 

都 

道 

府 

県 

名 

U 

モ 

□ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

送 

局 

名 

番 

組 

表 

表 

示 

の 

並 

び 

順 

ま 

化 

百 

林 

1 

RAB 青森放送 

3 

2 

NHK 教育 • 青森 

2 

3 

NHK 総合 • 青森 

1 

己 

青森朝日放送 

己 

6 

ATV 青森テレビ 

4 

岩 

手 

1 

NHK 総合•盛岡 ※吕 

1 

2 

NHK 教育•盛岡 ※吕 

2 

4 

テレビ岩手 

4 

已 

岩手朝日テレビ 

6 

6 

旧 C テレビ 

3 

8 

めんこいテレビ 

已 

宮 

城 

1 

TBC テレビ 

3 

2 

NHK 教育•仙台 

2 

3 

NHK 総合•仙台 

1 

4 

三ヤギテレビ 

已 

已 

KHB 東日本放送 

6 

8 

仙台放送 

4 

秋 

田 

1 

NHK 総合 • 秋田 

1 

2 

NHK 教育•秋田 

2 

4 

ABS 秋田放送 

3 

已 

AAB 秋田朝日放送 

已 

8 

AKT 秋田テレビ 

4 

山 

形 

1 

NHK 総合-山形 

1 

2 

NHK 教育 • 山形 

2 

4 

YBC 山形放送 

3 

已 

YTS 山形テレビ 

4 

巨 

テレビ ユー 山形 

已 

8 

さ <5 んぼテレビ 

巨 

福 

島 

1 

NHK 総合•福島 《3 

1 

2 

NHK 教育.福島 《3 

2 

4 

福島中央テレビ 

4 

已 

KFB 福島放送 

已 

6 

テレビ ユー 福島 

6 

8 

福島テレビ 

3 

関 

ま 

巧 

城 

1 

NHK 総合•か戸 《3 

1 

2 

NHK 教育 • 東京 

2 

4 

日本テレビ 

3 

已 

テレビ朝日 

巨 

巨 

TBS 

4 

7 

テレビ東京 

7 

8 

フジテレビジョン 

已 

12 

放送大学 

8 

栃 

木 

1 

NHK 総合 • 東京 

1 

2 

NHK 教育 • 東京 

2 

3 

とちぎテレビ 

8 

4 

日本テレビ 

3 

已 

テレビ朝日 

6 

6 

TBS 

4 

7 

テレビ東京 

7 

8 

フジテレビジョン 

已 

12 

放送大学 

9 

群 

馬 

1 

NHK 総合 • 東京 

1 

吕 

NHK 教育•東京 

2 

3 

群馬テレビ 

8 

4 

日本テレビ 

3 

己 

テレビ朝日 

6 

巨 

TBS 

4 

7 

テレビ東京 

7 

8 

フジテレビジョン 

已 

12 

放送大学 

9 


地 

方 

名 

地都 
域道 
.府 
都県 
市名 
名ま 
た 
は 

U 

モ 

□ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

送 

局 

名 

番 

組 

表 

表 

示 

の 

並 

び 

順 



1 

HBC 化巧道放送 

3 


化冨 

2 

NHK 教育•札幌 

2 


海篡 

3 

NHK 総合.札幌 

1 


道送 

己 

STV 札幌テレビ 

4 


全露 

6 

HTB 化海道テレビ 

己 



7 

TVH 

7 


一 

8 

UHB 

6 



1 

HBC 旧川 

3 


区 

2 

NHK 教育•旧川 

2 


域 
■HR 故 

3 

NHK 総合•旭 JII 

1 


旭增 
川 開 

己 

STV 旧"1 

4 


6 

HT 晒 II 

己 



7 

TVH 旧川 

7 


一 

8 

UHB 旧川 

巨 



1 

HBC 訓路 

3 


区 

2 

NHK 教育•訓路 

2 


域 

訓寧 

路壽 

3 

NHK 総合•訓路 

1 


己 

STV 訓路 

4 


6 

HTB 訓路 

已 



7 

TVH 訓路 

7 


一 

8 

UHB 訓路 

6 



1 

HBC 化見 

3 


区 

2 

NHK 教育 • 化見 

2 


域 

堂 1 

見開 

3 

NHK 総合.化見 

1 


已 

STV 化見 

4 


6 

HTB 化見 

已 

化 

海 

道 

1 

7 

TVH 化見 

7 

一 

8 

UHB 化見 

6 

区 

域 

広壽 

1 

1 

HBC 帯広 

3 

2 

NHK 教育 • 帯広 

2 


3 

NHK 総合 • 帯広 

1 


己 

STV 帯広 

4 


6 

HTB 帯広 

已 


7 

TVH 帯広 

7 


8 

UHB 帯広 

6 


区 

域 

札攀 

幌語 

1 

HBC 札幌 

3 


2 

NHK 教育•札幌 

2 


3 

NHK 総合•札幌 

1 


已 

STV 札幌 

4 


6 

眺札幌 

已 


7 

TVH 札幌 

7 


8 

UH が L 幌 

巨 


区 

域 

而放 

1 

HBC 函館 

3 


2 

NHK 教育 • 函館 

2 


3 

NHK 総合•函館 

1 


幽巧 
館 開 
始 
後 

己 

STV 函館 

4 


6 

HTB 函館 

己 


7 

TVH 函館 

7 


8 

UHB 函館 

6 


区 
域 
巧放 
2送 
蘭開 
始 
後 

1 

HBC 室蘭 

3 


2 

NHK 教育 • 室蘭 

2 


3 

NHK 総合•室蘭 

1 


已 

STV 室團 

4 


6 

HTB 室蘭 

已 


7 

TVH 室蘭 

7 


8 

UHB 室蘭 

6 



ジ 
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送 
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1 
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番 

組 

表 

表 

示 

の 

並 

び 

順 

徳 

島 

1 

四国放送 

3 

2 

NHK 教育•徳島 《3 

2 

3 

NHK 総合•徳島 ※吕 

1 

香 

川 

1 

NHK 総合•高松 ※吕 

1 

2 

NHK 教育•高松 ※吕 

2 

4 

RNC 西日本テレビ 

3 

己 

KSB 瀬戸内海放送 

4 

6 

RSK テレビ 

己 

7 

テレビせとラち 

6 

8 

OHK テレビ 

7 

愛 

媛 

1 

NHK 総合•松山 

1 

2 

NHK 教育•松山 

2 

4 

南ミ毎放送 

3 

已 

愛媛朝曰 

4 

6 

あいテレビ 

已 

8 

テレビ愛媛 

6 

巧 

知 

1 

NHK 総合•高知 

1 

2 

NHK 教育 • 高知 

2 

4 

高知放送 

3 

巨 

テレビ高知 

4 

8 

さんさんテレビ 

己 

福 

岡 

1 

KBC 九州朝日放送 

3 

2 

NHK 教育•福岡 

NHK 教育•化九州％^ 

2 

3 

NHK 総合-福岡 、./ n 
NHK 総合•化九州％^ 

1 

4 

RKB 毎日放送 

4 

已 

FBS 福岡放送 

已 

7 

TVQ 九州放送 

6 

8 

TNC テレビ西日本 

7 

佐 

賀 

1 

NHK 総合•佐賀 ※吕 

1 

2 

NHK 教育•佐賀 ※吕 

2 

3 

STS ヴガテレビ 

3 

長 

崎 

1 

NHK 総合•長崎 《3 

1 

2 

NHK 教育•長崎 《3 

2 

3 

NBC 長崎放送 

3 

4 

N 旧長崎国際テレビ 

6 

己 

NCC 長崎文化放送 

己 

8 

KTN テレビ長崎 

4 

熊 

本 

1 

NHK 総合.熊本 《3 

1 

2 

NHK 教育•熊本 《3 

2 

3 

RKK 熊本放送 

3 

4 

KKT くまもと県民 

已 

己 

KAB 熊本朝曰放送 

6 

8 

TKU テレビ熊本 

4 

大 

分 

1 

NHK 総合-大分 ※吕 

1 

2 

NHK 教育•大分 《3 

2 

3 

OBS 大分放送 

3 

4 

TOS テレビ大分 

4 

己 

OAB 大分朝日放送 

己 

宮 

崎 

1 

NHK 総合•宮崎 ※吕 

1 

2 

NHK 教育•宮崎 《3 

2 

3 

UMK テレビ宮崎 

4 

巨 

MRT 宮崎放送 

3 

鹿 

児 

島 

1 

MBC 南日本放送 

3 

2 

NHK 教育•鹿児島※3 

2 

3 

NHK 総合•鹿児島※3 

1 

4 

KYT 鹿児島読売 TV 

6 

己 

KKB 鹿児島放送 

己 

8 

KTS 鹿児島テレビ 

4 

沖 

縄 

1 

NHK 総合.那覇 

1 

2 

NHK 教育-那覇 

2 

3 

RBC テレビ 

3 

已 

QAB 琉球朝日放送 

4 

8 

沖縄テレビ ( OTV ) 

ち 


都 

道 

府 

県 

名 

U 

モ 

□ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

送 

局 

名 

番 

組 

表 

表 

示 

の 

並 

び 

順 

丘 

m 

1 

NHK 総合-巧戸 ※吕 

1 

2 

NHK 教育 • 大阪 

2 

3 

サンテレビ 

7 

4 

MBS 毎日放送 

3 

巨 

ABC テレビ 

4 

8 

関西テレビ 

已 

10 

読売テレビ 

6 

奈 

良 

1 

NHK 総合•奈良 《3 

1 

2 

NHK 教育 • 大阪 

2 

4 

MBS 毎日放送 

3 

6 

ABC テレビ 

4 

8 

関西テレビ 

已 

9 

奈良テレビ 

7 

10 

読売テレビ 

6 

和 

歌 

山 

1 

NHK 総合•和歌山※ 3 

1 

2 

NHK 教育 • 大阪 

2 

4 

MBS 毎日放送 

3 

已 

テレビ和歌山 

7 

6 

ABC テレビ 

4 

8 

関西テレビ 

已 

10 

読売テレビ 

6 

鳥 

取 

1 

日本海テレビ 

已 

2 

NHK 教育•鳥取 ※吕 

2 

3 

NHK 総合•鳥取 ※吕 

1 

6 

BSS テレビ 

4 

8 

山陰中央テレビ 

3 

島 

根 

1 

日本海テレビ 

已 

2 

NHK 教育•松江 ※吕 

2 

3 

NHK 総合•松江 ※吕 

1 

巨 

BSS テレビ 

4 

8 

山陰中央テレビ 

3 

岡 

山 

1 

NHK 総合•岡山 《3 

1 

2 

NHK 教育•岡山 ※吕 

2 

4 

RNC 西日本テレビ 

3 

己 

KSB 瀬戸内海放送 

4 

6 

RSK テレビ 

已 

7 

テレビせとラち 

6 

8 

OHK テレビ 

7 

広 

島 

1 

NHK 総合•広島 

1 

2 

NHK 教育•広島 

2 

3 

RCC テレビ 

3 

4 

広島テレビ 

4 

已 

広島 ホーム テレビ 

已 

8 

TSS 

6 

山 

□ 

1 

NHK 総合.山 □ ※吕 

1 

2 

NHK 教育•山 □ 《3 

2 

3 

tys テレビ山 □ 

4 

4 

KRY 山□放送 

3 

已 

yab 山□朝曰 

已 
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の 

並 
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富 

山 

1 

KNB 化日本放送 

3 

2 

NHK 教育•富山 《3 

2 

3 

NHK 総合•富山 《3 

1 

6 

チュー U ップテレビ 

己 

8 

巨巨下富山テレビ 

4 

石 

川 

1 

NHK 総合•金ミ尺 《3 

1 

2 

NHK 教育•金ミ尺 《3 

2 

4 

テレビ金ミ尺 

3 

己 

北陸朝日放送 

4 

6 

MRO 

已 

8 

石 JII テレビ 

6 

福 

井 

1 

NHK 総合•福井 《3 

1 

2 

NHK 教育.福井 《3 

2 

7 

FBC テレビ 

3 

8 

福井テレビ 

4 

静 

岡 

1 

NHK 総合•静岡 

1 

2 

NHK 教育 • 静岡 

2 

4 

静岡第ーテレビ 

已 

已 

静岡朝日テレビ 

巨 

巨 

SBS 

3 

8 

テレビ静岡 

4 

愛 

知 

1 

東おテレビ 

3 

2 

NHK 教育 • 名ち屋 

2 

3 

NHK 総合•名ち屋 

1 

4 

中京テレビ 

6 

已 

CBC 

4 

6 

メ〜テレ 

己 

10 

テレビ愛知 

7 

i 

1 

東ミ毎テレビ 

3 

2 

NHK 教育 • 名ち屋 

2 

3 

NHK 総合•津 ※吕 

1 

4 

中京テレビ 

巨 

已 

CBC 

4 

6 

メ〜テレ 

己 

7 

王重テレビ 

7 

岐 

阜 

1 

東ミ毎テレビ 

3 

2 

NHK 教育 • 名ち屋 

2 

3 

NHK 総合•岐阜 ※吕 

1 

4 

中京テレビ 

6 

已 

CBC 

4 

6 

メ〜テレ 

己 

8 

岐阜テレビ 

7 

滋 

賀 

1 

NHK 総合•大ま ※吕 

1 

2 

NHK 教育 • 大阪 

2 

3 

BBC びわ湖放送 

7 

4 

MBS 毎日放送 

3 

6 

ABC テレビ 

4 

8 

関西テレビ 

已 

10 

読売テレビ 

6 

巧 

都 

1 

NHK 総合•京都 《3 

1 

2 

NHK 教育 • 大阪 

2 

4 

MBS 毎日放送 

3 

已 

KBS 京都 

7 

6 

ABC テレビ 

4 

8 

関西テレビ 

己 

10 

読売テレビ 

6 

大 

阪 

1 

NHK 総合 • 大阪 

1 

2 

NHK 教育 • 大阪 

2 

4 

MBS 毎日放送 

3 

6 

ABC テレビ 

4 

7 

テレビ大阪 

7 

8 

関西テレビ 

已 

10 

読売テレビ 

6 


資料 


地上デジタルが送の放送(ホ定)一覧表 


つヴを 


■表中の r リモコンポタン※1」の項目について 

参「初期スキャン」や「再スキャン」をしたとさに、その放送局びどの U モコンボタンに設定されるかを表します。 

■ 表中の 「《2」 び記載されている放送局の放送について 

• 「初期スキャン」や r 再スキャン」の際に、入カレベルの高いほうの放送び U モコンボタンに設定されます。 

(これは、放送の運用規定によるものです） 

■表中の「《3」び記載されている放送局 ( NHK ) の放送について 

参「初期スキャン」や「再スキャン」の際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域外)の NHK 放送び IJ モコンボタ 
ンに設定されます。（設定される放送は、地域によってミ夫められています） 

その後「《3」の放送び受信でさると、新しい放送に設定び変更されます。（これは、放送の運用規定によるものです） 


地方名 


四国 


九州•沖縄 


地方名 


近畿 


中国 


地方名 


近畿 


地上デジミ聖 Q 聖军妄 U 雲^^^^資料 


98 










































































































































































































準備編 


資料 

■ J モコンについて 


本機のほ用上のま意事頃 

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業’ 
科学 • 医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使 
用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する 
無線局)および特定ル電力無線局(免許を要しない無 
線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線 
局）び運用されています。 

1本機を使用する前に、おくで移動体識別用の構内 
無線局および特定ル電力無線局ならびにアマチュ 
ア無線局び運用されていないことを確認してくだ 
さい。 

2万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対し 
て有害な電波干渉び発生した場合には、すみやか 
に本機の使用を中止の上、電波干渉回避のための 
処置などについて裏表紙記載の「東芝テレビご相 
談センター」にご相談ください。 

3その他、本機から移動体識別用の特定ル電力無線 
局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波 
干渉び発生した場合など、何かお困りのことび起 
さたとさは、裏表紙記載の「東芝テレビご相談セ 
ンター」にご相談ください。 

この表示のある無線装置は 2.4 GHz 帯 
を使用しています。 

変調ち式として DS - SS 方式を採用し、 
与干渉距離は]日 m です。 


電液法に基ヴく認証について 

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づくル電カデータ通 
信の無線設備として認証を受けています。証明ラベル 
は無線設備上に貼られています。 

したびって、本製品を使用するとさに無線局の免許は不 
要です。 

ただし、じ(下の行為は法律で罰せられることびありま 
す。使用上の注意に反した機器の利用に基因して電波 
法に抵触する問題び発生した場合、当社ではこれによっ 
て生じたあらゆる損害に対する責任を負いません。 

-本機内蔵の無線装置を分解•改造すること 
-本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルを剥 
びすこと 



U モ n ンに〇いて 
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資料 


まちデジタルテレビ XE 2、 X 2 で ffi われるソフトウエアのライセンス情ま民 


東ちデジタ J レテレビ46/已已 XE 2、55 X 2 ( XE 2、 X 2 と田各し 
て記載しています）に組み込まれたソフトウェアは、複数の独 
立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフト 
ウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第兰ちの著作 
権び存在します。 

東芝デジタルテレビ XE 2 、XS ま、第兰ちび規定したエンド 
ユーヴーライセンスアグ U —メントあるいは著作権通知(じ I 
下、 「 EULA 」 といいます）に基づきフ U - ソフトウェアとして 
配巧されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。 

「 EULA 」 の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネン 
卜を配布する条件として、当該コンポーネントのソースコー 
ドの入手を可能にするよう求めているちのびあります。当該 
「 EULA 」 の対象となるソフトウェアコンポーネントに関して 
は、じ I 下のホームページをご覧いただくようお願いいたしま 
す。 

ホームページアドレス 
www . toshiba . co . jp / regza/LZ 1 /eula 

また、 東芝デジタルテレビ XE 2、 X 2 のソフトウェアコンポー 
ネントには、東芝自身び開発ちしくは作成したソフトウェアも 
含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュ 
メント類には、東芝の所有権び存在し、著作権法、国際条約条 
項及び他の準拠法によって保護されています 。 「E U LA 」 の適用 
を受けない東芝自身び開発もしくは作成したソフトウェアコ 
ンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんので 
ご了承ください。 


ご購入いただいた 東芝デジタルテレビ XE 2、 X 2 は、製品と 

して、弊社所定の保証をいたします。 

ただし、 「 EULA 」 に基づいて配布されるソフトウェアコン 
ポーネントには、著作権者または弊社を含む第兰者の保証びな 
いことを前提に、お客様びご自身でご利用になられることび認 
められるものびあります。この場合、当該ソフトウェアコン 
ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法 
令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一 
切ありません。著作権やその他の第兰ちの権利等については、 
-切の保証びなく 、" as is " (現状)の状態で、かつ、明示か黙示 
であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェア 
コンポーネントび提供されます。ここでいう保証とは、市場性 
や特定目的適合性についての黙示の保証ち含まれますび、それ 
に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポー 
ネントの品質や性能に関するすべての U スクはお客様び負う 
ちのとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠帷 
びあるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理•訂 
正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令 
の定め、又は書面による合意びある場合を除さ、著作権者や上 
記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更•再配 
巧を為し得るちは、当該ソフトウェアコンポーネントを使用し 
たこと、又は使用でさないことに起因する一切の損害について 
なんらの責任ち負いません。著作権者や第兰者び、そのような 
損害の発生する可能性について知らされていた場合でち同様 
です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発 
損害、間接損害び含まれます（データの消失、又はその正確さ 
の喪失、お客様や第兰者び被った損失、他のソフトウェアとの 
インタフェースの不適合化等わ含まれますび、これに限定され 
るものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの 
使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 
「 EULA 」 をお読みください。 


東芝デジタルテレビ XE 2、 X 2 に組み込まれた 「 EULA 」 の対象となるソフトウエアコンポーネントは、じ I 下のとおりです。これら 
ソフトウエアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する 「 EULA 」 をよく読んでから、ご利用くださるよう 
お願いいたします。なお、各 「 EULA 」 は東芝外の第兰者による規定であるため、原文(英文)を記載します。 


東芝デジタルテレビ XE 2、 X 2 で使われるフリーソフトウエアコンポーネントに関するエンドユーヴーライセンスアグリーメント原文(英文） 


対応ソフトウエアモジュール 


Linux Kernel 
udhcp 

netfilter/iptables 

pump 

busybox 

e 2 fspro 呂 s 

parted 

xfsprogs 

mkdosfs 

Exhibit A 

glibc 

gcc 

libhugetibfs 

DirectF 巨 

Iibspe 2 
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Exhibit A 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111 -1307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom 
to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is 
intended to guarantee your freedom to share and change free software 
-to make sure the software is free for all its users. This General Public 
License applies to most of the Free Software Foundation’s software 
and to any other program whose authors commit to using it. (Some 
other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library 
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you 
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish), that you receive source code or can get it if you 
want it, that you can change the software or use pieces of it in new free 
programs; and that you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone 
to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These 
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis 
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You 
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And 
you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the software, and (2) 
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute 
and/or modify the software. 

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain 
that everyone understands that there is no warranty for this free 
software. If the software is modified by someone else and passed on, 
we want its recipients to know that what they have is not the original, 
so that any problems introduced by others will not reflect on the original 
authors’ reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. 
We wish to avoid the danger that redistributors of a free program 
will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must 
be licensed for everyone’s free use or not licensed at all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS 
FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIF に ATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a 
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under 
the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to 
any such program or work, and a "work based on the Program" means 
either the Program or any derivative work under copyright law: that is to 
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or 
with modifications and/ or translated into another language. (Hereinafter, 
translation is included without limitation in the term "modification".) Each 
licensee is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this Ucense;they are outside its scope. The act of running the 
Program is not restricted, and the output from the Program is covered 
only if its contents constitute a work based on the Program (independent 
of having been made by running the Program). Whether that is true 
depends on what the Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s 
source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices 
that refer to this License and to the absence of any warranty; and give 
any other recipients of the Program a copy of this License along with the 
Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion 
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and d に tribute 
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices 
stating that you changed the files and the date of any change. 


b) You must cause any work that you distribute or publish, that in 
whole or in part contains or is derived from the Program or any 
part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively 
when run, you must cause it, when started running for such 
interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide 
a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does 
not normally print such an announcement, your work based on 
the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If 
identifiable sections of that work are not derived from the Program, 
and can be reasonably considered independent and separate works 
in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of 
this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your 
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the 
right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Program with the Program (or with a work based on the Program) on 
a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 
work under the scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, 
under Section 2) in object code or executable form under the terms of 
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine- 
readable source code, which must be distributed under the 
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used 
for software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, 
to give any third party, for a charge no more than your cost of 
physically performing source distribution, a complete machine- 
readable copy of the corresponding source code, to be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange;or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to 
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed 
only for noncommercial distribution and only if you received the 
program in object code or executable form with such an offer, in 
accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it. For an executable work, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface derinition files, plus the scripts used to control 
compilation and installation of the executable. However, as a special 
exception, the source code distributed need not include anything that 
is normally distributed (in either source or binary form) with the major 
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on 
which the executable runs, unless that component itself accompanies 
the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access 
to copy from a designated place, then offering equivalent access to 
copy the source code from the same place counts as distribution of the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the 
source along with the object code. 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 
except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise 
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License. However, parties 
who have received copies, or rights, from you under this License will 
not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have not 
signed it. However, nothing else grants you permission to modify 
or distribute the Program or its derivative works. These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by 
modiTying or distributing the Program (or any work based on the 
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and 
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 
Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 
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Program), the recipient automatically receives a license Trom the original 
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms 
and conditions. You may not impose any further restrictions on the 
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible 
for enforcing compliance by third parties to this License. 

7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute 
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and 
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not 
distribute the Program at all. 

For example, if a patent license would not permit royalty-free 
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or 
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and 
this License would be to retrain entirely from distribution of the Program. 
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply 
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of any such 
claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of 
the free software distribution system, which is implemented by public 
license practices. Many people have made generous contributions to 
the wide range of software distributed through that system in reliance 
on consistent application of that system; it is up to the author/donor 
to decide if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to 
be a consequence of the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain 
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Program under this License may add 
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, 
so that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if 
written in the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
versions of the General Public License from time to time. Such new 
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in 
detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Program 
specifies a version number of this License which applies to it and "any 
later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free 
Software Foundation. If the Program does not specify a version number 
of this License, you may choose any version ever published by the Free 
Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free 
programs whose distribution conditions are different, write to the 
author to ask for permission. For software which is copyrighted by the 
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we 
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by 
the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 
software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGt 
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYR に HT HOLDERS AND/OR OTHER 
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS に " WtHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, ETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMrrED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE FHSK AS TO 
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM に WrTH YOU. 
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE 
COST OF ALL NECESSARY SERV に ING，REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQU 旧 ED BY APPLICABLE LAW 
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYR に HT HOLDER, OR 
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE 
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMPTED 
TO LOSS OF DATA OR DATA B 曰 NG RENDERED INACCURATE OR 
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE PROGRAM TO OPERATE WtH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN 
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 


POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it 
free software which everyone can redistribute and change under these 
terms. 

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively convey the 
exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found. 

<One line to give the program's name and a brief idea of what it 
does .〉 

Copyright © 19yy cname of author> 

This program is free software; you can redistribute it and/ or 
modify it under the terms of the GNU General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2 of 
the License, or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty 
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. See the GNU General Public License for more 
details. 

You should have received a copy of the GNU General Public 
License along with this program; if not, write to the Free Software 
Foundation,Inc., 59 Temple 円 ace, Suite 330, Boston, MA 02111- 
1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when 
it starts in an interactive mode: 

Gnomov 旧 ion version 69, Copyright © 19yy name of author 
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; 
for details type 'show w'. This is free software, and you are 
welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show 
c' for details. 

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show 
the appropriate parts of the General Public License. Of course, the 
commands you use may be called something other than 'show w' and 
'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items - whatever 
suits your program. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or 
your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if 
necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the 
program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) 
written by James Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1989 
Ty Coon, President of Vice 

This General Public License does not permit incorporating your 
program into proprietary programs. If your program is a subroutine 
library, you may consider it more useful to permit linking proprietary 
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU 
Library General Public License instead of this License. 


Exhibit B 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, 
February 1999 

Copyright © 1991， 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple 
Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1 307 USA 
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 
license document, but changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as 
the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the 
version number 2.1.] 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom 
to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are 
intended to guarantee your freedom to share and change free software - 
to make sure the software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some 
specially designated software packages - typically libraries - of the Free 
Software Foundation and other authors who decide to use it. You can 
use it too, but we suggest you first think carefully about whether this 
license or the ordinary General Public License is the better strategy to 
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use in any particular case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, 
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that 
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge 
for this service if you wish); that you receive source code or can get it 
if you want it; that you can change the software and use pieces of it in 
new free programs; and that you are informed that you can do these 
things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these 
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the library or if you modiry it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for 
a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You 
must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you 
link other code with the library, you must provide complete object files to 
the recipients, so that they can relink them with the library after making 
changes to the library and recompiling it. And you must show them 
these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright the 
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission 
to copy, distribute and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is 
no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone 
else and passed on, the recipients should know that what they have is 
not the original version, so that the original author’s reputation will not be 
affected by problems that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any 
free program. We wish to make sure that a company cannot effectively 
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from 
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for 
a version of the library must be consistent with the full freedom of use 
specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the 
ordinary GNU General PublicLicense. This license, the GNU Lesser 
General Public License, applies to certain designated libraries, and is 
quite different from the ordinary General Public License. We use this 
license for certain libraries in order to permit linking those libraries into 
non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a 
shared library, the combination of the two is legally speaking a combined 
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public 
License therefore permits such linking only if the entire combination fits 
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more 
lax criteria for linking other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License because it 
does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public 
License. It also provides other free software developers Less of an 
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are 
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. 
However, the Lesser license provides advantages in certain special 
circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to 
encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes 
a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed 
to use the library. A more frequent case is that a free library does the 
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to 
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser 
General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in nonfree 
programs enables a greater number of people to use a large body of free 
software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free 
programs enables many more people to use the whole GNU operating 
system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of 
the users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is 
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that 
program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. Pay close attention to the difference between a 
"work based on the library" and a "work that uses the library". The 
former contains code derived from the library, whereas the latter must be 
combined with the library in order to run. 

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND 
CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND 
MODinCATION 

0. This License Agreement applies to any software library or other 
program which contains a notice placed by the copyright holder or other 
authorized party saying it may be distributed under the terms of this 


Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee 
is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or data 
prepared so as to be conveniently linked with application programs (which 
use some of those functions and data) to form executables. 

The "Library", below, refers to any such software library or work which 
has been distributed under these terms. A "work based on the Library" 
means either the Library or any derivative work under copyright law: that 
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim 
or with modifications and/or translated straightforwardly into another 
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the 
term '■modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it. For a library, complete source code means 
all the source code for all modules it contains, plus any associated 
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and 
installation of the library. 

Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License; they are outside its scope. The act of running 
a program using the Library is not restricted, and output from such a 
program is covered only if its contents constitute a work based on the 
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). 
Whether that is true depends on what the Library does and what the 
program that uses the Library does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's 
complete source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy an 
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all 
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; 
and distribute a copy of this License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion 
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute 
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions: 

a) The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause the files modified to carry prominent notices 
stating that you changed the files and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no 
charge to all third parties under the terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table 
of data to be supplied by an application program that uses the 
facility, other than as an argument passed when the facility is 
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, 
in the event an application does not supply such function or 
table, the facility still operates, and performs whatever part of its 
purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots 
has a purpose that is entirely well-defined independent of 
the application. Therefore, Subsection 2d requires that any 
application-supplied function or table used by this function must 
be optional: if the application does not supply it, the square root 
function must still compute square roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If 
identifiable sections of that work are not derived from the Library, and 
can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of 
this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your 
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the 
right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library 
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a 
storage or distribution medium does not bring the other work under the 
scope of this License. 

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public 
License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, 
you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer 
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this 
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General 
Public License has appeared, then you can specify that version instead if 
you wish.) Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it に irreversible for that copy, 
so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent 
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copies and derivative works made Trom that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the 
Library into a program that is not a library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of 
it, under Section 2) in object code or executable form under the terms 
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the 
complete corresponding machinereadable source code, which must 
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy from 
a designated place, then offering equivalent access to copy the source 
code from the same place satisfies the requirement to distribute the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the 
source along with the object code. 

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, 
but is designed to work with the Library by being compiled or linked with 
it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is 
not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope 
of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates 
an executable that is a derivative of the Library (because it contains 
portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The 
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms 
for distribution of such executables.. 

When a "work that uses the Library" uses material from a header 
file that is part of the Library, the object code for the work may be a 
derivative work of the Library even though the source code is not. 
Whether this is true is especially significant if the work can be linked 
without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this 
to be true is not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data structure 
layouts and accessors, and small macros and small inline functions 
(ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, 
regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables 
containing this object code plus portions of the Library will still fall under 
Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute 
the object code for the work under the terms of Section 6. Any 
executables containing that work also fall under Section 6, whether or 
not they are linked directly with the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or 
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work 
containing portions of the Library, and distribute that work under terms 
of your choice, provided that the terms permit modification of the work 
for the customer's own use and reverse engineering for debugging such 
modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the 
Library is used in it and that the Library and its use are covered by this 
License. You must supply a copy of this License. If the work during 
execution displays copyright notices, you must include the copyright 
notice for the Library among them, as well as a reference directing the 
user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding 
machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must be 
distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an 
executable linked with the Library, with the complete machine- 
readable "work that uses the Library", as object code and/or 
source code, so that the user can modify the Library and then 
relink to produce a modified executable containing the modified 
Library. (It is understood that the user who changes the contents 
of definitions files in the Library will not necessarily be able to 
recompile the application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the 
Library. A suitable mechanism is one that (1)uses at run time 
a copy of the library already present on the user’s computer 
system, rather than copying library functions into the executable, 
and (2) will operate properly with a modified version of the 
library, if the user installs one, as long as the modified version is 
interface-compatible with the version that the work was made 
with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least 
three years, to give the same user the materials specified in 
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of 
performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy 
from a designated place, offer equivalent access to copy the 
above specified materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these 
materials or that you have already sent this user a copy. 


For an executable, the required form of the "work that uses the Library" 
must include any data and utility programs needed for reproducing the 
executable from it. However, as a special exception, the materials to be 
distributed need not include anything that is normally distributed (in either 
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and 
so on) of the operating system on which the executable runs, unless that 
component itself accompanies the executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions 
of other proprietary libraries that do not normally accompany the 
operating system. Such a contradiction means you cannot use both 
them and the Library together in an executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the Library 
side-by-side in a single library together with other library facilities not 
covered by this License, and distribute such a combined library, provided 
that the separate distribution of the work based on the Library and of the 
other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do 
these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work 
based on the Library, uncombined with any other library facilities. 
This must be distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that 
part of it is a work based on the Library, and explaining where to 
find the accompanying uncombined form of the same work. 

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the 
Library except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library 
is void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under 
this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you have not 
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or 
distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited 
by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying 
or distributing the Library (or any work based on the Library), you 
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and 
conditions for copying, distributing or modifying the Library or works 
based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the 
Library", the recipient automatically receives a license from the original 
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to 
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions 
on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not 
responsible for enforcing compliance by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
intringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute 
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License 
and any other pertinent obligations, then as a consequence you may 
not distribute the Library at all. For example, if a patent license would 
not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who 
receive copies directly or indirectly through you, then the only way you 
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, 
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents 
or other property right claims or to contest validity of any such claims; 
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system which is implemented by public license 
practices. Many people have made generous contributions to the wide 
range of software distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he 
or she is willing to distribute software through any other system and a 
licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be 
a consequence of the rest of this License. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain 
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Library under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, 
so that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if 
written in the body of this License. 

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new 
versions of the Lesser General Public License from time to time. Such 
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
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Exhibit C 

This is a version (aka dimalloc) of malloc/free/realloc written by Doug 
Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute 
this code without permission or acknowledgement in any way you wish. 
Send questions, comments, complaints, performance data, etc to dl@ 
cs.oswego.edu 

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea 归 I at gee) 

Note: There may be an updated version of this malloc obtainable at 
ftp://gee.cs.oswego.edU/pub/misc/malloc.c 
Check before installing! 


Exhibit P 

under an open source software distribution license in 2000. 

Copyright (c) 2000 -2003 Intel Corporation All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYR に HT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS に " AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 

IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGUGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 


Exhibit E 

Copyright (c)1998 Red Hat Software 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a 
copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
to deal in the Software without restriction, including without limitation the 
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or 
sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software 
is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be 
included in all copies or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS に "， WmHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMPTED 
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. 

IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY 
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR 
IN CONNECTION WmH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER 
DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall 
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other 
dealings in this Software without prior written authorization from the X 
Consortium. 


Exhibit F 

争利用と配布 

Copyright (c) 1997 ， 1998, 1999 The PPxP Development Team. All 
rights reserved. 

1；(下の条件び満たされる限り、変更の有無に関係な<ソースお 
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in detail to address new problems or concerns. Each version is given a 
distinguishing version number. If the Library specifies a version number 
of this License which applies to it and "any later version", you have the 
option of following the terms and conditions either of that version or 
of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Library does not specify a license version number, you may choose any 
version ever published by the Free Software Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free 
programs whose distribution conditions are incompatible with these, 
write to the author to ask for permission. For software which is 
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software 
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will 
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives 
of our free software and of promoting the sharing and reuse of software 
generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE UBRARY に LICENSED FREE OF CHARGE, 
THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE 
STATED IN WRITING THE COPYR に HT HOLDERS AND/ OR OTHER 
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS に ，， WtHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, ETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMrrED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO 
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE UBRARY に WmH YOU. 
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST 
OF ALL NECESSARY SERV に ING，REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQU 旧 ED BY APPLICABLE LAW OR 
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR 
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE 
THE UBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR 
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE UBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMPTED 
TO LOSS OF DATA OR DATA B 曰 NG RENDERED INACCURATE OR 
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE LIBRARY TO OPERATE WtH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN 
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Libraries 

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, we recommend making it free software that 
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting 
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the 
ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is 
safest to attach them to the start of each source file to most effectively 
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the 
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found. 

cone line to give the library’s name and a brief idea of what it 
does .〉 

Copyright © <year> <name of author 〉 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2 of 
the License, or (at your option) any later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty 
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for 
more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General 
Public License along with this library; if not, write to the Free 
Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, 
MA 02111 -1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) 
or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if 
necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby 
disclaims all copyright interest in the library 'Frob’（a library for tweaking 
knobs) written by James Random Hacker. 

<signature of Ty Coon>,1 April 1990 
Ty Coon,President of Vice 

That’s all there is to it! 
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よびバイナ u 形式での再配布と利用を許可します： 

ソースコードの再配巧には上記の著作権表示、これらの条項と 
後述の免責条項びそのまま含まれていなければなりません。 

バイナ U 形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条項と 
後述の免責条項び配布に含まれている文章、わし<はその他の 
資料にそのまま含まれていなければなりません。 

このソフトウェアの機能や利用ち法について記述されている 
全ての宣伝資料には下の文章を記載して下さい： 

この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフト 
ウェアび含まれています。 

事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や 
宣伝のためにこのチームや賛同者達の名前を利用することは 
でさません。 

•免責 

PPxP 開発チームび提供しているのはソフトウェアそのもの 
のみであり、保証や責任などを提供しているわけではありませ 
ん。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることによ 
り、あるいは何もしないことによりよって生じたいかなる問題 
についてちこのチーム、そのメンバー、テスター、および本ソ 
フトウエア内に名前び記載されている者び責任を負うことは 
ありません。 


Exhibit G 

Copyright (C) 1 998-2004 WIDE Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. Neither the name of the project nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
SUCH DAMAGE. 
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Exhibit H 

COPYRIGHT AND PERM に SION NOTICE 

Copyright (c)1996 - 2009， Daniel Stenberg, <danie 憾 haxx.se>. All 
rights reserved. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any 
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above 
copyright notice and this permission notice appear in all copies. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS に "， WITHOUT WARRANTY OF 
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY 
R に HTS. 

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER 
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WmH THE SOFTWARE OR THE 


USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder 
shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or 
other dealings in this Software without prior written authorization of the 
copyright holder. 


Exhibit I 

Copyright (c)1994-2007 Red Hat, Inc. All rights reserved. 

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, 
modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the 
BSD License. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but 
WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied 
warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. A copy of this license is available at 

http://www.opensource.org/licenses. 

Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or 
documentation are not subject to the BSD License and may only be 
used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc. 

Copyright (c)1981-2000 The Regents of the University of California. All 
rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

* Neither the name of the University nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYR に HT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS ""AS に "" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF ThHS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The author of this software is David M. Gay. 

Copy 咱 ht (c)1991 by AT&T. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any 
purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice 
is included in all copies of any software which is or includes a copy 
or modification of this software and in all copies of the supporting 
documentation for such software. 

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED ""AS に ""， WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE 
AUTHOR NOR AT&T MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY 
OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS 
SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PART に UlJ\R PURPOSE. 

The author of this software is David M. Gay. 

Copyright (C)1998-2001 by Lucent Technologies All Rights Reserved 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice appear in all copies and that 
both that the copyright notice and this permission notice and warranty 
disclaimer appear in supporting documentation, and that the name 
of Lucent or any of its entities not be used in advertising or publicity 
pertaining to distribution of the software without specific, written prior 
permission. 

LUCENT DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO 
THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS. 

IN NO EVENT SHALL LUCENT OR ANY OF ITS ENTITIES BE LIABLE 
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FOR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR 
ANY DAMAGES 

WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR 
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR 
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 
wrm THE USE OR PERFORMANCE OF TH に SOFTWARE. 

Copyright 1989, 1990 Advanced Micro Devices, Inc. 

This software is the property of Advanced Micro Devices, Inc (AMD) 
which specifically grants the user the right to modify, use and distribute 
this software provided this notice is not removed or altered. All other 
rights are reserved by AMD. 

AMD MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
WtH REGARD TO TH に SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL AMD 
BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THE FURNISHING, 
PERFORMAN 化 OR USE OF TH に SOFTWARE. 

So that all may benefit from your experience, please report any 
problems or suggestions about this software to the 29K Technical 
Support Center at 80 日 - 29-29-AMD (800-292-9263) in the USA, or 
0800 -89-1131 in the UK, or 0031-11-1129 in Japan, toll free. The 
direct dial number is 512-462-4118. 

Advanced Micro Devices, Inc. 

29K Support Products 

Mail Stop 573 

5900 E. Ben White Blvd. 

Austin, JX 78741 

800 -292-9263 

Copyright (C)1993 C.W. Sandmann 

This file may be freely distributed as long as the author’s name remains. 

(C) Copyright 1992 Eric Backus 

This software may be used freely so long as this copyright notice is left 
intact. There is no warrantee on this software. 

Copyright (C)1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. 

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely 
granted, provided that this notice is preserved. 

(c) Copyright 1986 HEWLETT-PACKARD COMPANY 

To anyone who acknowledges that this file is provided ""AS に "" 
without any express or implied warranty: permission to use, copy, 

modify, and distribute this file for any purpose is hereby granted without 
fee, provided that the above copyright notice and this notice appears 
in all copies, and that the name of Hewlett-Packard Company not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software 
without specific, written prior permission. 

Hewlett-Packard Company makes no representations about the 
suitability of this software for any purpose. 

Copyright (C) 2001 Hans-Peter Nilsson 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely 
granted, provided that the above copyright notice, this notice and the 
following disclaimer are preserved with no changes. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ぃ AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright (c) 2001 Christopher G. Demetriou All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. The name of the author may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS に " AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 


FOR A PART に UlJ\R PURPOSE ARE DECLAIMED. 

IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (c)1999 Kungliga Tekniska Hogskolan (Royal Institute of 
Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. Neither the name of KTH nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KTH AND ITS CONTRIBUTORS 
''AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE D に CUMMED. IN NO EVENT SHALL KTH OR ITS CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; ORBUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF ThHS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (c) 2000, 2001 Alexey Zelkin <phantom@FreeBSD.org> All 
rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIA 团 LITY，WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (C)1997 by Audrey A. Chernov, Moscow, Russia. All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMrrED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
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FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DECLAIMED. IN NO 
EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 

Copyright (c)1997-2002 FreeBSD Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Author: S. L Moshier. 

Copyright (c) 1984,2000 S.L Moshier 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any 
purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice 
is included in all copies of any software which is or includes a copy 
or modification of this software and in all copies of the supporting 
documentation for such software. 

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED ""AS に ""， WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR 
MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND 
CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS 
FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright (c)1999 Citrus Project, All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCUMMED. 

IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 

Copyright (c)1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All 
rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 


modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. The name of the author may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PART に UlJ\R PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTA し 
SPECIAL EXEMPU\RY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIIVHTED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (C)1991 DJ Delorie All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms is permitted 
provided that the above copyright notice and following paragraph are 
duplicated in all such forms. 

This file is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright (c) 2001 Mike Barcroft <mike@FreeBSD.org> All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIA 团 LITY，WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (c)1999, 200 日 Konstantin Chuguev. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTA し SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
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developed by the Computer Systems Laboratory at the University of 
Utah." 

THE UNIVERSITY OF UTAH AND CSL ALLOW FREE USE OF THIS 
SOFTWARE IN ITS ""AS に "" CONDmON. THE UNIVERSITY OF UTAH 
AND CSL DECLAIM ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR ANY DAMAGE 
WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF TH に SOFTWARE. 

CSL requests users of this software to return to csl-dist@cs.utah.edu 
any improvements that they make and grant CSL redistribution rights. 

(C) Copyright IBM Corp. 2005, 200 6 All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

* Neither the name of IBM nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYR に HT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS ""AS に "" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGUGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF TH に 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 

Copyright (C) 2004 CodeSourcery, LLC 

Permission to use, copy, modify, and distribute this file for any purpose 
is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice 
and this notice appears in all copies. 

This file is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PART に U1J\R PURPOSE. 

Byte-wise substring search, using the Two-Way algorithm. 

Copyright (C) 2008 Eric Blake 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely 
granted, provided that this notice is preserved. 

Copyright (c)1993 Martin Birgmeier All rights reserved. 

You may redistribute unmodified or modified versions of this source 
code provided that the above copyright notice and this and the following 
conditions are retained. 

This software is provided ''as is", and comes with no warranties of any 
kind. I shall in no event be liable for anything that happens to anyone/ 
anything when using this software. 


COPYRIGHT NOTICE AND D に CUMMER: 

Copyright (C)1997 Gregory Pietsch 

This file and the accompanying getopt.h header file are hereby placed 
in the public domain without restrictions. Just give the author credit, 
don’t claim you wrote it or prevent anyone else from using it. 

Gregory Pietsch's current e-mail address: gpietsch@comcast.net 

Copyright (c) 2004, 200 5 by Ralf Corsepius, UI m/Germany. All rights 
reserved. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely 
granted, provided that this notice is preserved. 

Copyright (C) 2002 by Red Hat, Incorporated. All rights reserved. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely 
granted, provided that this notice is preserved. 


Copyright (c) 2002 Red Hat Incorporated. All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
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ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (c) 200 3, Artem B. Bityuckiy, SoftMine Corporation. 

Rights transferred to Franklin Electronic Publishers. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

(C) Copyright 2001,2006, International Business Machines Corporation, 
Sony Computer Entertainment, Incorporated, Toshiba Corporation, All 
rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

* Neither the names of the copyright holders nor the names 
of their contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYR に HT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS ""AS に "" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYR に HT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGUGENCE 
OR OTHERW に E) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF TH に 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 

Copyright (C)1993 DJ Delorie All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms is permitted 
provided that the above copyright notice and following paragraph are 
duplicated in all such forms. 

This file is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even 
the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright (c) 1990,1994 The University of Utah and the Computer 
Systems Laboratory (CSL). All rights reserved. 

Permission to use, copy, modify and distribute this software is 
hereby granted provided that (1)source code retains these copyright, 
permission, and disclaimer notices, and (2) redistributions including 
binaries reproduce the notices in supporting documentation, and (3) 
all advertising materials mentioning features or use of this software 
display the following acknowledgement: 'This product includes software 
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met: Redistributions of source code must re ね in the above copyright 

notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution. 

The name of Red Hat Incorporated may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior 
written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS ""AS に "" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
RED HAT INCORPORATED BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (c)1989 The Regents of the University of California. All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement: 

This product includes software developed by the University of 
California, Berkeley and its contributors. 

4. Neither the name of the University nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (c)1987, 200 日 Regents of the University of California. All 
rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted 
provided that:(1)source distributions retain this entire copyright notice 
and comment, and (2) distributions including binaries display the 
following acknowledgement: 'This product includes software developed 
by the University of California, Berkeley and its contributors" in the 
documentation or other materials provided with the distribution and in all 
advertising materials mentioning features or use of this software. 

Neither the name of the University nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ぃ AS IS" AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

Copyright (c)1989 The Regents of the University of California. All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 


notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement: 

This product includes software developed by the University of 
California, Berkeley and its contributors. 

4. Neither the name of the University nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERW に E) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (c)1 990 The Regents of the University of California. All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted 
provided that the above copyright notice and this paragraph are 
duplicated in all such forms and that any documentation, advertising 
materials, and other materials related to such distribution and use 
acknowledge that the software was developed by the University of 
California, Berkeley. 

The name of the University may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ぃ AS に " AND WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 


Exhibit J 

Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch> All rights 
reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. Neither the name of the project nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND 
CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DECLAIMED. 

IN NO EVENT SHALL THE PROJECTOR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSmUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGUGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF TH に 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 
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Exhibit K 

The author of this software is David M. Gay. 
Copyright (c)1991, 2000，2001 by Lucent Technologies. 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for 
any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire 
notice is included in all copies of any software which is or includes a 
copy or modification of this software and in all copies of the supporting 
documentation for such software. 

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS に "， WITHOUT ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER 
THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY REPRESENTATION OR 
WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF 
THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICUU\R PURPOSE. 


Exhibit L 

LICENSE ISSUES 


The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions 
of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the 
toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are 
BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related 
to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org. 

OpenSSL License 


Copyright (c)1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl. 

orgV 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must 
not be used to endorse or promote products derived from 
this software without prior written permission. For written 
permission, please contact openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called 
"OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without 
prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following 
acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL 
Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl. 
org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS" 
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMrrED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND 円 TNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE D に CLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMrrED TO, PROCUREMENT OF SUBSTfTUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Original SSLeay License 


Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights 
reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@ 
cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 


This library is free for commercial and non-commercial use as long as 
the following conditions are aheared to. The following conditions apply 
to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, 
etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included 
with this distribution is covered by the same copyright terms except that 
the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in 
the code are not to be removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given 
attribution as the author of the parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in 
documentation (online or textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions are 
met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this 
software must display the following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric 
Young (eay@cryptsoft.com)" 

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines [SIC] from 
the library being used are not cryptographic related 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) 
from the apps directory (application code) you must include an 
acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@ 
cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICUU\R PURPOSE ARE D に GUMMED. IN 
NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMPTED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF ThHS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH 
DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version 
or derivative of this code cannot be changed, i.e. this code cannot 
simply be copied and put under another distribution licence [including 
the GNU Public Licence.] 


エンドユ—ザ—ラ V セ/ソろノグ3|メ>卜原文^^資料 
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資料 

対応機器—覧 (20 10年9月規巧) 


• 接続できる機器については、ホームぺージで順次公開する予定です。 （ www . toshiba . c 日. jp / regza ) 


田動作確認済 USB ハードディスク※ 動作を保証するものではありません。 


メーカー 

お 名 

東芝 

THD-50A1 

アイ • オー•データ機器 

HDCR-U 、 HDCN-UA 、 RHD-UX 、 HD 」 -U 、 HDJ-UT. AVHD-U の各シ U - ズ 

バッファ □- 

HD-CLU2 、 HD-AVU2 、 HD-CBU2 の各シ U — ズ 


•本機び対応している US 目八ードディスクの容量は 2 T 巳（公称値)までです。 
•ポータブルタイプの US 目八ードディスクは、専用の AC アダプターをご使用ください。 


曰動作確認済 USB ハブ※ 動作を保証するものではありません。 


メーカー 

お 名 

アイ • オー•データ機器 

USB2-HB4R 

バッファ□ーコクヨサプライ 

目 SH4A0] シ U - ズ 


• US 目八ブは専用の AC アダプターをご使用ください。 

回レグザリンク対応東ちレコーダー 


_ お 名 _ 

RD-X10 、 RD- 目 Z80 日、 RD- 目 Z7 日 0 、 RD-BZ 600 、 RD-Z3 日日、 D-B1005K. D- 目 30 己 K 、 D-BVV10 日己 K 、 RD-X9 、 
RD-S] 004 K 、 RD-S304K 、 RD-E] 004 K 、 RD-E304K 、 RD-E 3022 K 、 D-VV2 己 0K 、 RD-X8 、 RD-G 己 03 、 RD-E303 、 
RD-S 己日 3 、 RD-S3 日 3 、 RD-X7 、 RD-S 日日 2 、 RD-S3 日 2 、 RD-E3 日 2 、 RD-A3 日 ] 、 RD-S6 日 ] 、 RD-S3 日 ] 、 RD-E3 日]、 
D-H320 、 RD-A 600* 、 RD-A300* 


* 印の機種はノくージヨンアツプび必要です。詳しくは www 3. toshiba . co . jp / hdd - dvd でご確認ください。 

凸レグザリンク対応オーディオ機器(推奨機器）※ 推奨機器！;(外での動作は保証いたしかねます。 


メーカー 

お 名 

オンキヨ ー 

TX-NA 己 007 、 TX-NA1 007 、 TX-NA807 、 TX-SA707 、 TX-SA607 、 TX-SA 己 07 、 TX-NA906X 、 
TX-SA806X 、 TX-SA706X 、 TX-SA606X 、 TX-NA90 己、 TX-SA80 己、 TX-SA70 己、 TX-SA60 已、 
BASE-V20HD 、 SA-2 日己 HD 、 HTX-22HD 、 DHT-9HD 、 DHC-80.K DTR-70.K DTR- 己 0.1 、 

DTR-40.K DHC-9.9 、 DTX-9.9 、 DTX-8.9 、 DTX- 己 .9 、 DTC-9.8 、 DTX-8.8 、 DTX-7.8 、 DTX-5.8 

YAMAHA 

YSP- 3000 、 YSP-LC 3000 、 YSP 丄 CW 3000 、 YSP- 4000 、 YSP 丄 CP 4000 、 YSP-LC 4000 、 YSP- 600 、 
YSP-TK 600 、 YRS-1000 、 DSP-AX763 、 DSP-AX863 、 DSP-Z7 、 DSP-AX 3900 、 AX-V46 己、 AX-V56 己、 
AX-V765 、 AX-V] 065 、 YSP-4] 00 、 YHT-S350 、 YHT-S 400 、 YSP-LC4] 00 、 YSP- 己 ] 00 、 YRS- 2000 

デノン 

AVP-A1HDSP 、 AVC-A1HDSP 、 AVC-4310. AVC- 3808 A 、 AVC- 2809 、 AVC-1909 、 AVC-3310. 
AVC-1610. AVC-S500HD 

パイオニア 

SC-LX82 、 SC-LX72 


Jsf 回 AV システム音声連動対応機器 


メーカー 

お 名 

YAMAHA 

YHT-S3 己 0 、 YHT-S 400 、 YSP-4] 00 、 YSP-LC4] 00 、 YSP-5100 


覧 回レグザリンク巧応東芝パソコン 


商品名 

お 名 

Qosmio 

G 己 0/98 」、 G 己 0/96 」、 F 己 0/86 」、 G 己 0/98H 、 G 己 0/97H 、 G 己 0/96H 、 G 己 0/98G 、 

G 己 0/97G 、 F 己 0/86H 、 F 己 0/88G 、 F 己 0/86G 、 G40/97E 、 G40/97D 

dynabook 

TV/68 」 S 、 TX/67J2. TX/66J2. TX/66 」 2 目し TX/66J2PK. TX/66 」、 CX/47 」、 CX/4 已」、 
AX/ 己 4G 、 AX/ 己 3G 、 AX/53GBU AX/ 己 3GPK 、 AX/ 己己 F 、 AX/ 己 4F 、 AX/ 己 3F 、 AX/ 己己 FBL 、 
AX/53FBU AX/ 己 3FPK 、 TX/68H 、 TX/67H 、 TX/66H 、 TX/66HBU TX/66HPK 、 TX/67G 、 
TX/66G 、 TX/66G 目し TX/66GPK 、 TX/68F 、 TX/67F 、 TX/66F TX/66F 目し TX/66FPK 、 
CX/48H CX/47H 、 CX/4 己 H 、 CX/48G ， CX/47G 、 CX/4 己 G 、 CX/48F 、 CX/47F 、 CX/4 己 F 

dynabook Qosmio 

GX/G8 」、 FX/G7 」、 GX/G8H 、 GX/79G 、 FX/G7H 、 FX/77G 
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を < いん 


準備編 


数字 

3D 暗証番号設定 . 

3D 映像を見るとさ . 

3D 視聴制限 . 

3D 視聴制限設定 . 

3D 視聴制限タイマー . 

3D 自動切換 . 

3D 設定 . 

3D を意表示 . 

3D 表示モードについて . 

A 

APOP. 

AV システム音声連動 . 

AV システム連動 . 

B 

B-CAS ( ビーキャス）カードを挿入する 
BS • 1 ] 日度 CS アンテナ電源供給 ........ 

BS- 1 ] 日度 CS アンテナレベル . 

D 

初期化 2 . 

DLNA 認定サーバー . 

DNS 設定 . 

DTCP-IP 対応サーバー . 

E 

E メール録画予約機能 . 

E メール録画予約設定 . 

H 

HDMI4 音声入力設定 . 

HDMI 連動機能 . 

HDMI 連動設定 . 


IPTV スキヤン . 

IPTV 設定 . 

IP アドレス設定 . 

M 

MAC アドレス . 

P 

PCM. 

PC 映像連動 . 

POP3 アクセス時刻 ....... 

POP3 サーバーアドレス 

POP3 パスワード ' . 

POP3 ユーヴー名 . 


R 

RGB レンジ設定 . 87 

S 

SMTP サーバーアドレス . 61 

SMTP サーバー認証 . 61 

SMTP ヴーバーパスワード . 62 

SMTP サーバーポート番号 . 61 

SMTP サーバーユーヴー名 . 62 

U 

USB キーボード . 72 

USB 機器を接続する . 72 

USB 八ードディスク設定 . 己6 

USB 八ードディスクを接続する . 己己 

USB 八ードディスクを登録する . 己6 

USB マウス . 72 

USB メモ U-. 72 

友 

アナ□グ音声端テ付のオーディオ機器で聴くとき . 68 

暗証番号削除 . 83 

暗証番号設定 . 83 

安全上のごを意 . 7 

アンテナレベル表示 . 45 

アンテナを接続する . 32 

アンテナを調整するとさ . 46 

アンテナをテレビだけに接続する . 34 

アンテナをテレビと録画機器に接続する . 36 

い 

異常や故障のとさ . 7 

今ろ\ニユース番組&録 . 己3 

インターネット制限設定 . 84 

インターネットに接続する . 74 

お 

オーディオ機器を接続する . 67 

お買い上げ時の設定 . 92 

お手入れについて . 10,13 

オンエアー無信号オフ . 90 

音声/外部ウーファー出力 . 88 

か 

外光設定 . 90 

外部ウーファー出力 . 88 

外部ウーファーで豊かな低音を楽しみたいとさ . 68 

外部入力自動スキップ . 86 

外部入力表示設定 . 86 

外部入力無信号オフ . 90 

外部連携設定 . 8己 

のなまス . こ U 

可変出力 . 88 
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をぐいん っヴを 


け 

ケーブルテレビに ATV ) について 

ゲーム機を接続する . 

結露(露付さ）について . 


ず 

スタンドを取り付ける . 

スピーカーを 取り付ける . 

すべての初期化 . 

せ 

接続ケーブルと画質 • 音質の関係 .... 

設置するとさ . 

設定の初期化 . 

センタースピーカーと して使用する 
センタースピーカーモード . 

そ 

操作無効設定 . 

ソフトウエアの更新について . 
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システムメンテナンス . 80 

システムメンテナンス時間 . 80 

システムメンテナンスの実行 . 80 

視聴制限設定 . 83 

室内環境設定 . 90 

指定メールアドレス . 62 

自動削除設定 . 54, 57 

自動スキヤン . 48 

省エネ設定 . 54, 57, 90 

使用上のお願いとごを意 . 16 

使用するとさ . 9,12 

消費電力 . 90 

照明の色 . 90 

初期化] . 91 

初期化2 . 91 

初期スキヤン . 48 

信号フオーマット詳細表示設定 . 89 


通信設定 . 

て 

データ放送設定， 

データ放送用メモ U —の割当 
デジタル音声(光)端テ付のオーディオ機器で聴くとさ 
デジタルカメラ， 

デジタルスルー， 

デジタル放送の種類と特徴 
テレビスピーカー出力 ........ 

テレビ放送び正しく映らないとさ 

テレビ^連動機器電源オフ . 

テレビを設置する . 

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意 

電源を入れる . 

電波法に基づ<認証について . 


ソフトウエアのライセンス情報 . 

た 

対応機器一覧 . 

たいせつなお知らせ . 

タイムシフトマシン録画 . 

タイムシフトマシン録画設定 . 

ダイレクト録画時間設定 . 

ち 

地上デジタルアッテネーターレベル.... 

地上デジタルアンテナレベル . 

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 

地デジ機能設定 . 

地デジ難視対策衛星放送 . 

チャンネル手動設定 . 

チャンネルスキップ設定 . 

チューナー各部の名称 . 

チューナーとモニターを 接続す る ........ 


コードクランパー . 31 

さ 

サービスプ□バイダー選択 . 77 

再スキヤン . 48 

サラウンド優先 . 87 


を 

キーボードを使う場合の動作 . 9己 

機器の初期化 . 54,57 

機器の取りはずし . 57 

基本チャンネル設定 . 78 


と 

取扱いについて . 16 

な 

内蔵八ードディスク設定 . 己3 

ね 

ネットワーク設定 . 77 

は 

八ードディスクについて . 17 

「はじめての設定」 . 40 

「はじめての設定」を中止したとさ . 43 

「はじめての設定」をやり直すとさ . 43 

パスワード . 85 


2 9 7 

3 61 


6 71 4 0 1 9 8 99 
229 6 1 9 6 8 81 


0 28990 767849021 己 1272758539689 
〇 1 1 7 7 6 449744己23 7 5567828472139 













































































準備編 


録画チヤンネル . 

録画 • 録音について 


わ 

80 ワンタッチスキップ設定 . 60 

ワンタッチ U プレイ設定 . 60 


0 

U モコン各部の名称 . 24 

U モコン設定 . 89 

U モコンについて . 99 

U モコンの準備をする . 37 

U モコンを登録する . 39,89 

る 

ルート証明番号 . 51 

れ 

レグヴ版あんしんねっと設定 . 84 

レグヴ U ンク対応のオーディオ機器で聴くとき . 67 

レグヴ U ンク対応の東芝レコーダーを接続する . 66 

連動機器ーテレビ電源 . 73 

連動機器ーテレビ入力切換 . 73 

ろ 

録画再生設定 . 60 


パソコンを接続する . 

番組情報取得設定 . 

ひ 

ひかり TV . 

光デジタル音声出力 . 

ビデオや DVD 、 目 D プレーヤー/レコーダーを接続する... 

ふ 

付属 □□. 

ブラウヴ起動制限設定 . 

プ□キシ設定 . 

ほ 

放送視聴制限設定 . 

71、ート番号 . 

ホームネットワークの接続•設定 . 

本機で受信できる放送と必要なアンテナ... 

本機に接続でさる外部機器一覧 . 

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき 

本機を見やすい角度に調整するとき . 

本体^1 . 

ま 

VJ レチ画面チヤンネ>1レ設定 . 

む 

ムービーカメラを接続する . 

無操作自動電源オフ . 

め 

メールアドレス . 

メール予約パスワード . 

メニュ-覧 . 

メニュー操作手順について . 

メモ U —カード U —ダー . 

免責事項について . 


ゆ 

ユーヴー名 . 

優先スピーカー . 

郵便番号と地域の設定 


ぶ 

予約アドレス登録 . 62 

予約設定結果通知 . 62 


ち 

6くじ . 2 

文宇スーノ く一表示設定 . 51 

モニター各部の名称 . 20 

モニターの転倒•落下防止のしかた . 29 


9 6 
7 1 


1〇 2 2 3 9 2 7 
79 669371 


00 77己 6己己 3己82370己 
79 786 87 88536138 


5 31 
8 7 5 
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巧証と アフターサービス 


必ずお読み < ださい 


基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認 


ホームページのくお客様サポート > に、ご確認いたださたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。 

www.toshiba.co.jp/regza 

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームぺージ （www.toshiba.co.jp) をご参照ください。 


〇商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談 


r ま泛テレビご相談センタ ー J 【受付時間】3巨已日/9:00〜20:00 


1形名1 

1 1 

1製造番号1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 


形名と製造番号は、保証書およびモニター背面に表示されています。 


【一般回線. PHS か5のご利用は】 （通話料：無料) 



♦ IP 電話などでフリーダイヤルサービスを 
ご利用Iしなれない場合は、 

03-6830-1 048 (通話料有料） 


【携帯電話 か5のご利用は】 (通話料：有料） 

獅 570-05-51 00 

【FAX か5のご利用は】 (通信料：有料） 

03-3258-0470 


お客様からご提供いただいた個人情漸ま、修 
理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情 
報提供に利用いたします。 

利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東 
芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情 
報を提供する場合びあります。 


修理-お取り扱いについてご不明な点は 


お買い上げの販売店にご相談< ださい。 

販売店にご相談びでさない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。 


保証書（別添) 


■保証書は、 必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の記入をお確 
かめのラえ、販売店から受け取っていたださ内容をよくお読み 
のあと、たいせつに保管してください。 


保証期間……お買い上げの曰か51年間です。 

B-CAS 力ードおよび、リモコンと 3D グラスの電池は保証の 
対象か5除をます。 


補修用性能部品の保有期間 


•液晶 テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。 
•補修 用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


•修理の ために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は当社で 
引さ取らせていたださます。 

♦修理の 際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 


修理を依頼されるとさは〜出張修理 


•操作 編の1日6ページ降に従って調べていたださ、なお異常びあるとさは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


■保証期間 中は . 

修理に関しては保証書をご覽ください。保証書の規定に従って販 
売店び修理させていたださます。 

■保 i 正期間び過ぎているとさ ぃ….. . 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていたださます。 

■修理 料金の仕組み . 


修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


■ご連絡いた だきたい内容 


品 名 

八 ー ドディスク内蔵地上おを]]日度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

形 名 

46XE2、 曰曰 XES、 曰曰絶 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住 所 

付近の目印等ちあわせてお知らせ < ださい。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望曰 


お買い上げ 
店 名 

おぼえのため、ご購入年月曰、ご購入店名を記入してお<と便利です。 

TEL ( ) - 


廃棄時にご注意願います 


ぶ 家電 IJ サイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集•運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金)をお支払いの上、対象 
品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび巧められています。 



長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ g 證羣り ホミ'盛濃醫 S 觀ち II 禮為窺譜蓋魔 V 。 


愛情点検 

ご使用の際 
このような症状は 
ありませんか？ 

♦ 電源を入れ てを映像や音び出ない。 
♦ 映像び 時々、消えることびある。 

♦ 変な においびしたり、煙び出たりする。 
♦ 電源を切って ち、映像や音び消えない。 
♦ 内部に 水や異物びはいった。 

►1 


このよラな場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ 
をコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検 - 
修理をご相談ください。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。 




•有機物 質を含む廃液び少ない 
水なし印刷ち式で作成しました。 


参 この印刷物は環境に配慮した植物性 
大豆油インキを使用しています。 


株式会社 まま 

ビジュアルプ□ダクツ社 

干1〇已-8001ま京都港区芝浦 1-1-1 
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 



ちよつとした 
，むづかいで 
テレビのま全 


趣@ VX 1 A 001 82100 

©TOSHIBA CORPORATION 2010 




























































